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* す べ て の 菌 に 対応 する わけ で は あり ませ ん 。 菌 の 種類 ・ 対 象 物 の 素材 な ど に よっ て 効果 は 異な り ま す 。 
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6 時 空間 ) の 試験 空間 に 花粉 の アレ ル 物 質 を 浮遊 させ 、 ア レル 物質 を ELISA 法 で 測定 。 画 試験 結果 : 約 16 分 で 抑制 。KI-FX100(KI-PX100 と 同等 性 能 機種 ) の 風量 「 強 ] 運 転 で 実施 9*4 ぐ 付着 花粉 


座 機 関 :( 株 ) ビ オス タ 電 試験 方 法 : 約 21m*( 約 5 時 空 間 ) の 試験 空間 で 花粉 の アレ ル 物 質 を 付着 させ た 試験 片 で 、 ア レル 物質 を ELISA 法 で 測定 。 画 試験 結果 : 約 24 時 間 後 に 抑制 効果 を 確認 KI-HP100(KI- 
PX100 と 同等 性 能 機種 ) の 風量 「 静 音 」 運 転 で 実施 。*5 ぐ 浮遊 カビ 菌 > 依頼 先 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 坦 試験 成績 書 : 第 15047086002-0201 号 念 試験 方 法 : 約 25m? の 試験 空間 で 日 本 電機 工業 会 自主 基準 
(HD-131) の 性 能 評価 試験 に て 実施 。 代 試験 対象 : 浮 遊 し た 1 種類 の カビ 菌 。 置 試験 結果 : 約 14 分 で 99% 抑 制 。KLEX100(KI-PX100 と 同等 性 能 機種 ) の 風量 「 強 」 運 転 で 実施 。*6 マ 付着 カビ 菌 > 俺 試験 機関 :( 株 ) 食 環境 


の イオ ン で 、 空 気 リ スク に 立ち 向かい ます 。 
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し て 、 作 用 を 抑制 し ます 。 で も 効果 の 実証 を 行っ て いま す 。 各 国 の 第 三 者 機関 
ウイ ルス ・ 菌 ボ イ ツ アー ヘン 応用 科学 大 学 アー トマ ン 教 授 検証 で の 実証 を 重ね る こと で 、 信 頼 性 を 高め て いま す 。 


訳 ポポ り の JC 7 
EX100(KI- PX100 と 同和 性能 機種) の 風量 「 強 」 運転 で 実施 。 *8 静 電気 > 衣 試験 空間 で 5kV に 帯電 させ た 試験 板 で 、0.5kV ま で 除電 する の に 要する 時 間 を 測定 。 較 試験 結果 : 
約 1.4 分 後 。K-HP100( プ ラズ マク ラス ターNEXT 搭 載 機種 ) で 実施 。*9 く 付着 タバ 関 : 内 空 間 で タバ コ の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 試験 片 で 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表 
示 法 に て 評価 。 画 試験 結果 : 約 30 分 で 気 に な ら な - 0 【 験 依頼 先 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 欠 試験 成績 書 : 第 15047086002- 
0101 号 念 試験 方 法 : 約 25m* の 試験 空間 で 日 本 電機 工業 会 自主 基準 (HD-131) の 性 試験 に て 実施 。 電 試験 対象 : 浮 遊 し た 1 種類 の 菌 。 画 試験 結果 : 約 14 分 で 99% 抑 制 。KI-EX100(KI-PX100 と 同等 性 能 機種 ) の 風 
量 「 強 ] 運 転 で 実施 。*a 当 技 術 マ ー ク の イオ ン 個 数 の 目安 は 、 商 品 を 壁際 に 置い て 、「 中 」 運 転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 1cm3 当 た り 50,000 個 以上 で す 。@ イ ラス ト 、 写 真 、 図 は イメ ー ジ で す 
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* す べ て の 菌 に 対応 する わけ で は あり ませ ん 。 菌 の 種類 ・ 対 象 物 の 素材 な ど に よっ て 効果 は 異な り ま す 。 


*1 (付着 ニオ イ 原 因 菌 )@ 試 験 機関 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 電 試験 成績 書 : 第 17097215001-0101 号 @ 試 験 方 法 : 約 28m* の 試験 空間 で 1 種類 の ニオ イ 原 因 菌 を 付着 させ た 試験 片 で 、 菌 の 除去 率 を 算出 。 画 試験 結果 : 
9 日 後に 99% 抑 制 。KI-HP100( プ ラズ マク ラス ターNEXT 搭 載 機 種 ) の 風量 「 中 」 運 転 で 実施 。*2( 付 着 し た ペッ ト の 皮膚 特有 の 菌 )@ 試 験 機関 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー@ 試 験 成績 書 : 第 18089529010-0101 号 @Q 試 験 
方 法 : 約 28m* の 試験 空間 で 1 種類 の 犬 の 皮膚 特有 の 菌 を 付着 させ た 試験 片 で 、 菌 の 除去 率 を 算出 。 画 試験 結果 :20 日 後に 99% 抑 制 。KI-HP100 (プラ ズ マ クラ スタ ーNEXT 搭 載 機 種 ) の 風量 「 中 」 運 転 で 実施 。*3《 付 着 排 せつ 
物 臭 )@ 試 験 機関 : 当 社 調べ る 試験 方 法 : 約 41m* の 試験 空間 で 排せつ 物 の ニオ イ 成 分 を 付着 させ た 試験 片 で 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 画 試験 結果 : 約 6 時 間 で 気 に な らち ない レ ベル まで 消 臭 。KI-HP100( プ ラ 
ズ マ クラ スタ ーNEXT 搭 載 機種 ) で 実施 。*4 (部屋 に 入っ て か ら の スト レス 度合 い 〉@ 試 験 機関 :( 株 ) 電通 サ イエ ンス ジャ ム 電 対象 被験 者 数 : 大 人 20 名 、 小 学 5、6 年 生 の 子ども 19 名 乾 試 験 方 法 : 約 20 畳 の 試験 空間 で 、KI-HP100 
(プラ ズ マ クラ スタ ーNEXT 搭 載 機種 ) の 風量 「 中 運転 で 約 8 時 間 運 転 させ た 後 の 部 屋 と 、KIL_HHP100 を 設置 し て いな い 部 屋 に 入っ て か ら の 脳波 を 測定 し 、 ス トレ ス 度 合い を 分 析 倫 試験 結果 :KI-HP100 を 運転 させ た 部 屋 に お い 
て 、1 分 後 と 5 分 後 の ス トレ ス 度 合い に 有意 な 差 が 認め られ た ※3※4。*5 (計算 問題 中 の 集中 度合 い 〉 電 試験 機関 :( 株 ) 電 通 サ イエ ンス ジャ ム 乾 対象 被験 者 数 : 大 人 20 名 、 小 学 5、6 年 生 の 子ども 19 名 電 試 験 方 法 : 約 20 畳 の 試験 
空間 で 、KI-HP100 (プラ ズ マ クラ スタ ーNEXT 搭 載 機 種 ) の 風量 「 中 」 運転 で 約 8 時 間 運 転 させ た 後 の 部 屋 と 、KI-HP100 を 設置 し て いな い 部 屋 で 計算 問題 (クレ ペリ ン ) を 実施 し た 際 の 脳波 を 測定 し 、 集 中 度合 い を 分 析 倫 試験 結 
果 :KILHP100 を 設置 し て いな い 部 屋 に お いて 、1 分 後 と 10 分 後 で 集中 度合 い に 有 意 な 低下 が 認め られ た ※4。*6( 付 着 カ ビ 菌 ) 倫 試 験 機関:( 株 ) 食 環境 衛生 研究 所 倫 試 験 方 法 : 約 20m* の 試験 空間 で JIS Z 2911 を 参考 に し て 
カビ 菌 を 付着 させ た 試験 片 で カビ 発育 面積 を 比較 。 画 試験 結果 :3 日 後に 増殖 を 抑制 。KI- DX50( プ ラズ マク ラス ター 25000 搭 載 機 種 ) の 風量 「 強 ] 運転 で 実施 。*7 (付着 ウイ ルス ) 電 試験 機関 :( 株 ) 食 環境 衛生 研究 所 試験 方 
法 : 約 25m* の 試験 空間 で 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) の 性 能 評価 試験 に て 実施 。 劉 試験 対象 : 付 着 し た 1 種類 の ウイ ルス 。 較 試験 結果 : 約 7.5 時 間 で 99% 抑 制 。KIHIPX70( プ ラズ マク ラス ターNEXT 搭 載 機種 ) の 風量 「 中 」 
運転 で 実施 。 約 10 時 間 で 99% 抑 制 。KL_BX50 (プラ ズ マ クラ スタ ー25000 搭 載 機種 ) の 風量 「 強 ] 運 転 で 実施 。*8 付着 花粉 アレ ル 物質 〉@ 試 験 機関 : (株) ビオ スタ 電 試 験 方 法 : 約 21m*( 約 5 時 空 間 ) の 試験 空間 で 花粉 の ア 
レル 物質 を 付着 させ た 試験 片 で 、 ア レル 物質 を ELISA 法 で 測定 。 画 試験 結果 : 約 24 時 間 後 に 抑制 効果 を 確認 。KI-HP100(KI-PX100 同 等 性 能 機 種 ) の 風量 「 静 音 」 運 転 で 実施 。 (KI-PX100 は 風量 「 静 音 」 運 転 時 、KI-PX75/ 
PX70/PS50/PD50 は 風量 「 強 ] 運 転 時 の 効果 で す 。)*9《 お 肌 に ツヤ を 与え る ) 朝 試験 機関 :( 株 ) 総 合 医科 学研 究 所 @ 被 験 者 :21 名 (36~63 歳 女性 )@ 温 度 : 約 25"C、 湿 度 : 約 45% 電 試験 方 法 : 約 10 畳 の 試験 空間 で 安静 状 
態 で 目じり の 肌 水 分 量 を 測定 。 画 試験 結果 : 運 転 20 分 以後 に 肌 に ツヤ を 与え る 効果 が 確認 され た 。KI-BX50 (プラ ズ マ クラ スタ ー25000 搭 載 機種 ) の 加湿 空気 清浄 「 中 」 運 転 で 実施 。*10 浮遊 カビ 菌 )@ 試 験 依頼 先 :( 一 財 ) 日 
本 食品 分 析 セ ンタ ー 電 試験 成績 書 : 第 15047086002-0201 号 / 第 15061723001-0101 号 試験 方 法 : 約 25m* の 試験 空間 で 日 本 電機 工業 会 自主 基準 (HD-131) の 性 能 評価 試験 に て 実施 。 人 試験 対象 : 浮 遊 し た 1 種類 
の カビ 菌 。 較 試験 結果 : 約 14 分 で 99% 抑 制 。KILIEX100(KI-PX100 と 同等 性 能 機種 ) の 風量 「 強 運転 で 実施 。 約 49 分 で 99% 抑 制 。FU-F28 (KI-PS40 よ り 性 能 の 低い 機種 ) の 風量 「 強 」 運 転 で 実施 。*1 1 (浮遊 ウイ ルス ) 電 試 
験 機関 : ベ トナ ム ホー チミ ン 市 パス ツー ル 研 究 所 倫 試 験 方 法 : 約 25m* の 試験 空間 で 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) の 性 能 評価 試験 に て 実施 。 信 試験 対象 : 浮 遊 し た 1 種類 の ウイ ルス 。 較 試 験 結果 : 約 9 分 で 99% 抑 制 。KI- 
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約 1.4 分 へ 約 20 日 後 の 効果 で す 。 約 5 畳 >20 畳 相当 の 試験 空間 に お ける 実証 結果 で あり 、 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 使 用 場所 の 状況 や 使い か た 、 個 人 に よっ て 効果 は 異な り ま す 。 ニ オイ の 種類 ・ 強 さ ・ 対 象 物 の 素材 な ど に よっ て 、 消 臭 効果 は 異な り ま す 。 


績 書 : 第 15047086002-0101 号 / 第 15061721001-0101 号 念 試験 方 法 : 約 25m? の 試験 空間 で 日 本 


AX80(KI-PX100 よ り 性 能 の 低い 機種 ) の 風量 「 強 ] 運 転 で 実施 。 約 18 分 で 99% 抑 制 。FU-A30(KI- PS40 よ り 性 能 の 低い 機種 ) の 風量 「 強 」 運 転 で 実施 。*12〈 学 学 ) 介 試験 依頼 (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 電 試験 成 
機 工業 会 自主 基準 (HD-131) の 性 能 評価 試験 に て 実施 。 乾 試験 対象 : 浮 遊 し た 1 種類 の 菌 。 画 試験 結果 : 約 14 分 で 
99% 抑 制 。KLEX100(KI-PX100 と 同等 性 能 機種 ) の 風量 「 強 ] 運 転 で 実施 。 約 51 分 で 99% 抑 制 。FU-F28 (KI- .PS40 よ り 性 E の 低い 機種 ) の 風量 「 強 ] 運転 で 実施 。*13 (ダニ の ふん ・ 死 が い の 浮 遊 ア レル 物質 〉@ 試 験 機関 : 
TEA( 株 )@ 試 験 方 法 : 約 25m* の 試験 空間 に ダニ の ふん ・ 死 が い の ア レル 物質 を 浮遊 させ 、 ア レル 物質 を ELISA 法 で 測定 。 画 試験 結果 : 約 14 分 で 99% 抑 制 。KI-EX100(KI-PX100 と 同等 性 能 機種 ) の 風量 「 強 ] 運転 で 実施 。 約 


51 分 で 99% 抑 制 。FU-F28 (KI-PS40 よ り 性 能 の 低い 機種 ) の 風量 「 強 ] 運転 で 実施 。*14 浮遊 花粉 アレ ル 物質 ) 電 試験 機関 :ITEA( 株 ) 電 試験 方 法 : 約 25m*( 約 6 時 空 間 ) の 試験 空間 に 花粉 の アレ ル 物 質 を 浮遊 させ 、 ア レル 
物質 を ELISA 法 で 測定 。 較 試験 結果 : 約 16 分 で 抑制 。KI-FX100(KI-PX100 と 同等 性 能 機種 ) の 風量 「 強 」 運転 で 実施 。 約 29 分 で 抑制 。KC-F50 (KC-P50 と 同等 性 能 機種 ) の 風量 「 強 ] 運転 で 実施 。*15( 謗 電気 )@ 試 験 機 


関 : 当 社 調べ 食 試 験 方 法 : 約 41m* の 試験 空間 で 5kV( 
(プラ ズ マ クラ スタ ー25000 搭 載 機種 ) で 実施 。 約 13 分 後 。FU-D30 (プラ ズ マ クラ スタ ー7000 搭 載 機種 ) で 実施 。*16 (付着 タバ コ 臭 )@Q 試 験 機関 : 当 社 調 べ る 試験 方 法 : 約 41m? の 試験 空間 で タバ コ の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ 
た 試験 片 で 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 画 試験 結果 : 約 30 分 で 気 に な ちら な い レ ベル まで 消 臭 。KI-HP100( プ ラズ マク ラス ターNEXT 搭 載 機 種 ) で 実施 。 約 55 分 で 気 に な らち ら ない レ ベル まで 消 臭 。KI-BX50 (プラ ズ 
マク ラス ター25000 搭 載 機種 ) で 実施 。 約 90 分 で 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 。FU-B30( プ ラズ マク ラス ター7000 搭 載 機種 ) で 実施 ※2。*17( 付 着 汗 自信 試験 機関 : 当 社 調べ 倫 試 験 方 法 : 汗 の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 試験 
片 で 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 較 試験 結果 : 約 6 時 間 で 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 。FU-B30( プ ラズ マク ラス ター7000 搭 載 機種 ) で 実施 ※1。*18( 付 着 生 乾き 真 ) 借 試 験 機関 : 当 社 調べ 倫 試 験 方 法 : 部 屋 千 


し 衣類 の 生乾き の ニオ イ 成 分 を 付着 させ た 試験 片 で 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 画 試験 4 
の 当たら な い 部 分 の ニオ イ は 取れ ませ ん 。 ※2 KI シ リー ズ で 「 中 ] 運転 時 、KC-P50、FU-PK50/P50 で 「 強 ] 


人 差 が あり ます 。 環境 に よっ て も 異な り ま す 。 


サイ エン スジ ャ ム と 共同 開発 ) を 使 


し て 計測 


術 マ ー ク の 数 字 は 、 商 品 を 壁際 に 置い て 、「 


除く 。 ※d KI-PS40/PD50 は 除く 。@ イ ラス ト 、 写 真 、 図 


こ 帯 電 さ せ た 試 験 板 で 、0.5kV ま で 除電 する の に 要する 時 間 を 測定 。 画 試験 結果 : 約 1.4 分 後 。KI-HP100( プ ラズ マク ラス ターNEXT 搭 載 機種 ) で 実施 。 約 2.7 分 後 。KI-DX50 


=: 


運転 時 の 効果 。※3 精神 的 スト レス の 予 


長年 、 脳 波 信号 解析 の 研究 に 取り 組ま れ て きた 満 倉 靖 恵 先生 
] ※a 当 技 術 マ ー ク の イオ ン 個 数 の 目安 は 、 商 品 を 壁際 に 置い て 、「 中 運転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 
」 運 転 時 (FU-PC01 は 、 商 品 を 床 に 置い て 、「 強 運転 時 ) に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 測定 し た 1cm? 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。 ※c KI-PS40 は 


は イメ ー ジ で す 。 


店 果 : 約 3 時 間 で 気 に な は ら な い レ ベル まで 消 臭 。FU-B30( プ ラズ マク ラス ター7000 搭 載 機種 ) で 実施 ※1。※1 吹き 出す 風 


防 ・ 治 療 な どの 効果 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 ※4 今回 の 試験 結果 に は 個 


(慶應 義 藝 大 学 理工 学部 教授 ) の 監修 の も と 、 人 の 感性 を 脳波 か ら 簡易 的 に 分 析 で きる 感性 アナ ライ ザ ( 株 式 会 社 電通 


床 面積 の 部 


中 央 (床上 1.2m) で 1cm* 当 た り 50,000 個 以上 で す 。 ※b 当 技 


無線 LAN 内 蔵 


空気 が 見 える 、 お うち に 


「COCORO AIR」 は 多く の お 客 様 に 
お 使い いた だ いて いま す ! 


レル < 


COCORONIR を 


[今後 も 使い 続け る 」 
と 回 答 ! 


当社 空気 清浄 機 ご 購入 者 へ の アン ケー ト 調 査 
(2021 年 7 月 当社 調べ ,N=1.236) 


空気 の 状態 を いつ で も 確認 


と て も 汚れ て いる 空気 が キレ イ 


空気 情報 の 履歴 も わか る 


レゴ イ 度 PM25 ニコ ヨゴ コリ 季 屋 


N の 変化 を 
= y そ こめ = 2 
キレ イ に し た 
空気 の 量 が わか る ! 


回 eg 回 | アプ リ の ダウ ン ロ ー ド は こち ら * 
[COCORO HOME」 ツ PEE |  https://cocoroplus.jp.Sharp/home/#app 
アプ ブリ (無料 ) Ro に > | ※ シ ャ ー プ の エア コン と 同じ アプ リ で 操作 で きま す 。 
0 回 所 誕生 | ※ ア プリ の ダウ ン ロ ー ド や ご 利用 に は 別途 通信 料 が 発生 し ます 。 


(KIPX100/PX75/PX70) 


化す る 。 wcocoROAR | 絆 


人 に 寄り 添う 存在 に 変え て いく ビジ ョ ン 「AloT」 に 
基づく クラ ウド サー ビス で す 。 


回 
= 
さ 


お 住ま い の 地 域 や 生活 パタ ー ン の 情報 を 分 析 ・ 学 洗 し て 、 運 転 を 最適 化 1 


屋内 だ け で な く 屋 外 の 空気 情報 クラ ウド 未 接続 の 場合 クラ ウド 接続 の 場合 
で 分 析 し 、 自 動 で あな た の お う 


Cie toe 自分 で 気象 情報 や 生活 パタ ー ン な ど を も と に 
ey R ニー エー いた を ァ p 技 < 圭 さ <‘ 主 
お 部 屋 の 空気 の 変化 を も と に i ド を 選択 空気 清浄 機 が 自動 で 運転 を 最適 化 


起床 ・ 就 寝 ほな どの 生活 パター ン を 
クラ ウド に 薔 積 。 使う ほど に 学習 
し 、 生 活 シ ー ン に も フィ ッ ト し た 
空気 環境 を お 届け し ます 。 


-§ We 


スマ ー ト フォ ン の 位置 情報 (GPS な ど ) と 連携 | 効果 実感 モー ド 」 


「COCORO HOME」 アプ リ を 使っ て スマ ー ト フォ ン の 位置 情報 (GPS な ど ) を 利用 する こと で 、 空 気 の 汚れ だ け で な く 、 不 在 / 在 室 


の 状況 に 合わ せ た 運 転 に 切り 換え で きま す 。 
導 い A ゞ x 


位置 情報 


〈 帰 宅 時 〉 
キレ イ に な っ た 


〈 人 の 不在 時 


徹底 浄化 


空気 を 実感 ニニ 
汚れ を 検知 す る と パワ フル に 吸 じ ん プラ ズ マ クラ スタ ー 集 中 放出 消費 電力 や 運転 音 を 抑え た 運転 に 切換 


機能 が 増え る 


フィ ルター な どの 交換 目安 、 
お 手入れ 時 期 が わか る 


最適 な 時 期 に お 手入れ ・ 交 ーー ニー ペット モード や お 子 さ ま の み ま 
換 を する こと で 、 高 い 空気 浄 / お 手入れ し 0 も りな ど 、 ア プリ 限定 の 機能 


フン ちゃ ん の いる お 誠に 壮 し た 
に UNITTT TI 


時 期 の 目安 が 


化 性 能 を 維持 し 、 空 気 清 : わか る |! 人 が 使え る よう に な り ま す 。 0 
機 を 効果 的 に お 使い いた だ ーー ON! 


A HOREANLT EY 


AN | 


け ま す 。 給水 の タイ ミン グ な 
ども お 知ら せ し ま す 。 


お うち ご と の 
交換 の 目安 が 
わか る ! 


章吾 が づい て いま す 
orr 
= 


~~ 
(Cm)(=ens ) CD 


拉 1 無線 LAN ア クセ スポ イン ト 機 器 ( 別 売 ) が 必要 で す 。 本 製品 に 内 蔵 の 無線 LAN 機 能 の IP アド レス は 、 ル ー タ ー か ら 自 動 で 取得 (DHCP) さ れ ま す 。 [WEP] に は 対応 し て いま せん 。 音 声 発話 対応 機器 の 音 
合成 ソフ トウ エア に は 、HOYA 株 式 会 社 MD 部 門 ReadSpeaker SBU の 「ReadSpeaker」 を 使用 し て いま す 。 ご 利用 に は 専用 の スマ ー ト フォ ン ア プリ (無料 ) が 必要 で す 。*QR コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ 
レッ 端末 の パー コー ドリ ー ダ ー で 読み と っ て くだ き v \。https://jp.Sharp/kuusei/cocoro/ 鎧 イラ スト 、 写 真 、 図 は イメ ー ジ で す 。 


Wi べら 
© 


効率 よく イオ ン を 届け る 
3 方 向 気流 制御 レー バー 


ら 


コア ンダ 効果 (空気 力学 ) * を 応用 


〇 


ら 


遠く の ホコ に 


べき スピ ー 1 環 気 県 入 流 


* コ アン タダ 効果 と は 


「 噴 流 (空気 流 、 水 な ど ) を 面 に 沿っ て 吹き 付け る と 、 噴 流 の 出 


わた っ て 面 」 と いう 噴流 の 性 質 効果 。 


に 沿っ て 流れ る 。 


や 下流 の 面 が 


后 で あつ て も る 面 噴流 は か な り の 範囲 に 


(KIHPX100/PX75/PX70) 


汚れ に 合わ せ て 自動 で 気流 を 切り 換え る |「 お まかせ 運転 」 


集中 的 に 空気 を 伯 環 させ て 、 飛 洲 粒 子 が よど みや すい 天井 面 を 直接 狙っ て 、 。 フィ ルター で は 取れ な い 、 
重たい 花粉 な ど を し っ か り 吸 じ ん 循環 気流 に 乗せ て 吸 じ ん 付着 し た 有害 物質 も 浄化 


「 ウイ ルス 飛 涼 粒子 “」 の 捕 集 に お ける 有効 性 を 確認 し た 「 飛 涼 粒 子 モ ー ド 」 を 搭載 


ウイ ルス 飛 涼 粒子 が よど みや すい 天井 面 を 直接 狙っ て 、 循 環 気流 に 乗せ て 吸 じ ん する 「 飛 潜 粒 子 気流 ] に より 、 効 率 よ く 捕 集 で きる 


と と が シミ ュ レ ーション に より 確認 で きま し た 。 
浮遊 し て いる 飛 潜 粒 子 人 付着 し て いる 飛 涼 粒 子 画 飛 漂 粒子 の 捕 集 数 の 推移 


に 


1500 上 約 2 倍 > 
(15 分 後 ) 
失 風量 「 最 小 」 時 
数 1000 
個 


15 

(分 ) 

※1 声 を 出す こと で 発生 する 飛 潜 の ほか 、 こ れ ら の 飛 漆 の うち 特に 小さ いも の で ある エア ロ ゾ ル な ど 。 乾 当 結果 は 、 京 都 工芸 繊維 大 学 と 共同 で 実施 し た 空気 清浄 機 (2021 年 度 製 KI-PX70) で の シミ ュ レ ーション 
結果 で す 。 当 社 比 。 本 検証 は 、 あ くま で シミ ュ レ ーション 結果 で あり 、 実 際 の ウイ ルス を 使っ て 実証 し た わけ で は あり ませ ん 。 実 使用 環境 と は 異な り ま す 。 ※2 15 分 後 の 空気 清浄 機 へ の 飛 涼 粒子 の 捕 集 数 を 比較 。 
当社 従来 気流 :820 個 、 飛 決 粒子 気流 :1.807 個 。 運 転 モ ー ド や 設置 場所 等 に より 結果 は 異な り ま す 。*「 当 社 従来 気流 ] で 「 ウ イル ス 飛 涼 粒 子 ] が 捕 集 で き な い わけ で は あり ませ ん 。 


シャ ー プ 製 の エア コン と 連携 し 、 さ ら に 快適 


空気 清浄 機 の 設置 位置 に 応じ て 、 エア コン で 機 千 連 携 設定 
の 風向 、 風 量 を 自動 で 調節 。 お 部 屋 の © Aya>olmw 
空気 が 効率 よく 循環 する の で 、 ウ イル ス ON 


飛 注 粒 子 を 効果 的 に 捕 集 し ます 。 他 に も 、 Jo 
便利 な 連携 が お 使い いた だ け ま す 。 *4 一 ma = 
© ーー 


B. エ アコ ン の 向かい 側 


C. エ アコ ン か ら 見 て 右側 


®$ COCOROAIR 


※3 国内 家庭 用 空気 清浄 機 に お いて 。 ク ラウ ド を 活用 し た 空気 清浄 連動 に より ウイ ルス 飛 涼 粒子 を 効果 的 に 捕 集 する 技術 。2022 年 1 月 発売 。 (当社 調べ ) ※4 対応 エア コン :2017 年 12 月 以降 発売 の 当 
社 製 無 線 LAN 搭 載 エ アコ ン (空気 清浄 連動 は じ /S シ リー ズ を 除く 。 サー キュ レー ショ ン 連 動 は S ら シリ ー ズ を 除く ) *QRH コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み と っ て くだ さい 。https:// 
jp.sharp/kuusei/products/kipx100/feature/air/ 葵 イラ スト 、 写 真 、 図 は イメ ー ジ で す 。 


- 業界 初 1 000mL/h の 大 容 


3 1 家庭 用 加湿 空気 清浄 機 に お いて 。 2022 年 1 月 発売 。 


- 『 最大 加湿 量 
mL/h 


KLPX100 
加湿 「 強 」 運 転 時 


業界 トッ プク ラス ※2 


最大 加湿 量 


らい っ 


mL/h 


KI-PX75 40) 
加湿 「 強 ] 運 転 時 加湿 「 強 ] 運 転 時 


| HI 
上 I 


加湿 集中 ガイ ド 


Ag「 イ オン カー トリ ッ ジ 二 層 構造 加湿 フィ ルター 


る ⑧ 加 湿 フ ィ ル ター で 水 が 気 化す る 時 に 吸い 込ん だ 空気 の 熱 が 奪わ れる た め 、 吹 き 出す 風 の 温 度 は 室温 より 低く な り ま す 。 @ タ ンク の 水 は 必 ず 水 道 水 を お 使い くだ さい 。 井戸 水 や 浄 
水 器 な どの 水 を 使用 する と 、 雑 菌 が 繁殖 し や すく な り ます 。 朝 加 湿 量 は 日 本 電機 工業 会 の 規格 (JEM1426) に 基づき 室温 20 で ・ 湿 度 30% の 時 で す 。 お 使い に な る お 部 屋 の 広 さ ・ 構 
造 ・ 材 質 に より 変わ り ま す 。 


コ 


a 


(KIHPX100/PX75/PX70) 


し カ ) も) ヽ 主 ヽ ま 刀 加湿 に つい て 
/ 月 / 志 o 詳し く は と ちら * 


業界 トッ プク ラス (ks” ) の 加湿 量 を 実現 する 独自 構造 > 電機 に ぉ いて 。2022 年 3 現在 


加湿 集中 ガイ ド “* 加湿 「 切 ] 時 加湿 「 入 時 二 層 構造 の 加湿 フィ ルター 
加湿 集中 ガイ ド で 風 路 | 本 記 1 集め た 風 を 2 枚 の 加湿 
を 切り 換え る こと で 、 加 = フィ ルター で 加湿 。 風 を 2 
湿 フ ィ ル ター に 風 を 集め 、 回 通す こと で より 多く の 水 
気化 効率 を 高め ます 。 を 気化 し て 放出 し ます 。 
加湿 
フィ ルター 
* KI-PX100/KI-PX75 に 搭載 。KI-PX70 は 二 層 構造 の 加湿 フィ ルター の み 搭 載 し て いま す 。 
キレ イ に うる お う 、 清 潔 加 湿 
Ag" イ オン カー トリ ッ ジ 抗菌 **・ 防 カビ 加湿 フィ ルター 
タン ク の キャ ッ プ に 簡単 装着 で きる 「Ag" イ オン カー トリ ッ ジ 」 加湿 を し て いな い 時 は 加湿 フィ ルター が 水 に つか ら な い 位 置 
で 、 タ ンク や トレ ー の ぬめり や ニオ イ の 原因 と な る 水中 の 菌 を で 停止 し 、 送 風 で 乾燥 され る た め 清 潔 で す 。*< 
抑制 "3。 1 年 に 1 回 の 交換 で キレ イ が 続き ます 。*! *2 KLPS40/PD50 の 加湿 フィ ルター は 構造 が 異な り ます 。 
*1 加湿 空気 清浄 運転 で 1 日 当たり 2.5L を 使用 し た 場合 の 目安 。 水質 ・ 使 用 頻度 に より 
交換 時 期 が 早まる 場合 が あり ます 。 ま た 、 実 使用 環境 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 
Ag イオ ン あ り (24 時 間 後 ) Agl イ オン な し (24 時 間 後 ) < » 加湿 [停止 」 時 加湿 時 
水 に つか ら な い 昨 川 
当 人 cp 


試験 菌 液 に Ag~ イ オン あり と AgT イ オン な し の 水 を 入れ 
24 時 間 後 の 生 菌 数 を 測定 し 比較 。 Ag イオ ンカ ー ト リッ ジ 
FZ-AGO1K1 (1 個 入 ) 希望 小売 価格 990 円 (税込 ) 


FZ-AGO1K2(2 個 入 ) 希望 小売 価格 1.980 円 (税込 ) 
FZ-AGO1K4(4 個 入 ) 希望 小売 価格 3.960 円 (税込 ) 


交換 用 
Ag イオ ンカ ー ト リッ ジ 


給水 回 数 最大 1/2 削 減 ” 


クラ ウド に 接続 する こと で 、 セ ン サ ー 情 報 を も と に 在 室 / 不 在 を 判別 人 が いる 時 人 が いな い 時 
し ます 。 お部屋 に 人 が いな い 時 は ムダ な 加湿 を 抑制 し 、 給 水 の 手間 h、 / 
を 低減 し ます 。 = 
e* 4 Li | Li 
®$ cocORO AIR | 『/ 
人 が いる 時 は た っ ぷり 加湿 Al が ムタ な 加湿 を 抑制 


※3 欠 試 験 機関 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー (試験 番号 12085530001-01) 食 試 験 方 法 : 日 本 電機 工業 会 自主 基準 (HD-133) の 性 能 評 価 試験 に て 実施 。 信 試験 対象 : 水 中 の 1 種類 の 菌 。 較 試験 
結果 :24 時 間 で 99% 以 上 抑制 。KI/KC シ リー ズ に 搭載 の Ag「 イ オン カー トリ ッ ジ で 実施 。※4 但 試 験 機関 :( 一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機構 氏 試 験 方 法 : 統 一 試験 方 法 JIS Z2801 念 抗菌 方 法 : フ ィ ル ター に 
抗菌 剤 を 含浸 。 較 試験 結果 :99% 以 上 抗菌 。※5 倫 試 験 機関 :( 一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機構 人 試験 方 法 統一 試験 方 法 JIS Z2911 カビ 抵抗 性 試験 葵 防 カビ 方 法 : フ ィ ル ター に 防 カビ 剤 を 含浸 。 較 試験 
結果 : 菌 糸 の 発育 が 認め られ な い 。※6 お 部 屋 の 構造 、 壁 、 床 の 材質 等 に より 削減 割合 は 変動 し ます 。 リ ビン グ 設 置 、 外 出 8 時 間 、 就 寝 7 時 間 が 不在 に な る 条件 で 、 在 室 時 の み 加 湿 を お こ な っ た 場合 と 不在 検 
出せ ず に 加湿 運転 を お こ な っ た 場合 の 給水 回 数 の 比較 に より 削減 割合 を 試算 。*QR コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み と っ て くだ さい 。https://jp.sharp/kuusei/products/ 
kipx100/feature/humidify/ 但 イラ スト 、 写 真 、 図 は イメ ー ジ で す 。 


高 性 能 フ ィ ル ター & 賢い セン サー 


(KIHPX100/PX75/PX70) 


組 か な 汚れ も 賢く 見 つけ て 、 し つか り キ ャ ツチ 。 
ニオ イヤ 微小 な 粒子 まで キャ ッ チ 、3 つ の 高 性 能 フ ィ ル ター 


浮遊 する ダニ の アレ ル 物 質 ・ 花 粉 を 除去 
する こと が 英国 アレ ルギー 協会 の 試験 で 


(KI-PX100 の イメ ー ジ で す ) 


交換 の 目安 10 年 ※1 の さゆ 】 三 < 0 に 抗菌 “・ 防 カビ 5 
静 電 HEPA フ ィ ル ター“< ガス も と ぐる 脱 具 フィ ルター*(KLPx100) ホコ リブ ロッ ク プ レフ ィ ル ター 
0.3Lm の 微小 な 粒子 を 99.979%*3 以 上 ダブル 脱 貞 フィ ルター*UPX75/PX7O の 細か い フ ィ ル ター で 、 内 部 に 侵入 する ホコ リ を 
集 じ ん し ます 。 タバ コ 自 ペッ ト 臭 料理 臭 大 幅 に 低減 し 、 集 じん 性 能 の 低下 を 抑え ます 。 
_ (酢酸 な ど ) (アン モニ ア な ど ) | |( ヘ へ キサ ナー ル な ど ) 
( 
目 詰 まり し に くい < を で) G&S ホコ リ を 
電気 を 帯び た 
2 WE 人 | | Ge (人 入口 で ブロ ッ ク 
“i や ee 
ガス も と へ る 用具 フイ ルク = の み ガス も と へ 用具 フ イル ター の) み 過半 皿 | 
※3 フィ ルター の 除去 性 能 で す 。 部 屋 全体 へ の 除去 性 能 と トイ レ 自 体臭 - 加 齢 邊 fr TT1 | 久 豆 側 
は 異な り ます 。 和博 (硫化 水素 な ど )| |[( ノ ネ ナ ー ル な ど ) 202 1 年度 KI/KC シ リー ズ 1 マ ス の 面積 約 56.100um2< 
賢い ヒミツ は 5 つの セン サー 空気 の 汚れ を 見 える 化 
1 . 高 感度 ホコ リセ ン サ ー 2. ニ オイ セン サー 総合 汚れ 度 (5 段階) …… : PM2.5 濃 度 デジ タル 表示 (目安 ) *1 


0.5um の 微小 な 粒子 まで 検知 タバ コ や ベッ ト 、 料 理 な どの ニオ | 
イ を 検知 。 


花粉 3. 湿 度 セ ン サー 
( 約 30AAm) 


( 約 0.5um) ( 約 2.5um) 

@ 1m(1 マ イク ロメ ー ト =1.000 分 の 1 ミリ 。 5. 照 度 ( 明 る さ ) セン サー 3 : 
お 部 屋 が 暗く な る と 表示 ラン プ の 微小 粒子 モニ ター ハウ ス ダ ス トモ ニタ ー ニニ オイ モニ ター 
明る さや 運転 音 を 自動 で セー ブ 。 (3 段階 )*1 (3 段階 ) (3 段階) 


*1 環境 省 大 気 汚染 物質 広域 監視 レス テム (そら まめ 君 ) と 当 セ ン サ ー の 測定 結果 を も と に 当社 独自 の アル ゴリ 
ズム で PM2.5 相 当 の 濃度 を 判別 し て いま す 。 微 小粒 子 モニ ター、PM2.5 濃 度 デジ タル 表示 は あく まで も 目安 で す 。 


プラ ズ マ クラ スタ ー 空 気 清浄 機 本 体 で 『PM 2.5」 へ の 対応 偽 PM2.5 と は 2.5um 以 下 の 微小 粒子 状 物質 の 総称 で す 。 
人 この 空気 清浄 機 で は 0.1um 未 満 の 微小 粒子 状 物質 に つい て は 、 除 去 の 確認 が で き て いま せん 。 
また 、 空 気 中 の 有害 物質 の すべ て を 除去 で きる も の で は あり ませ ん 。 


0.1 2.5 um の 粒子 を 9926 キ ャ ッ チ ※6 
挨 気 等 に よる 屋外 か ら の 新た な 粒子 の 侵入 は 考慮 し て お り ま せん 。 ⑯32m*( 約 8 同 ) の 密閉 空間 で の 効果 で あり 、 実 使用 空間 で の 結果 で は あり ませ ん 。 


※1 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) に 基づく 試験 方 法 に より 算出 。 1 日 に タバ コ 5 本 吸っ た 場合 の 目安 。 ご 使用 状況 や ニオ イ の 種類 ・ 強 さ に よっ て は 、 お 手入れ や 交換 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。※2 0.3um( マ 
イク ロメ ー ト ル ) の 微小 な 粒子 を 99.97% 以 上 集 じ ん する フィ ルター で す 。 ※4 旬 試 験 機関 (一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機構 /SGS 信 試験 方 法 : JIS Z 2801 フィ ルム 密着 法 。 亀 抗 菌 方 法 : 後 ろ の パネ ルネ ッ ト に 抗菌 剤 を 含 
浸 。 但 対 象 : 後 ろう パネ ルネ ッ ト に 付着 し た 菌 。 較 試験 結果 :99% 以 上 抗菌 。※5 但 試 験 機関 (一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機構 氏 試 験 方 法 : JIS Z 2911 カビ 抵抗 性 試験 。 偽 防 カ ビ 方 法 後ろ パネ ルネ ッ ト に 防 カ ビ 剤 を 含 
浸 。 信 対象: 後ろ パネ ルネ ッ ト に 付着 し た カビ 菌 。 較 試験 結果 : 菌 糸 の 発育 が 認め られ な い 。 ※6G 試験 方 法 : 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) 判 定 基準 :0.1~2.5um の 微小 粒子 状 物質 を 、32m*( 約 8 辿 ) の 密閉 空間 
で 99% 除 去 する 時 間 が 90 分 以内 で ある こと 。 (32m*( 約 8 時 ) の 試験 空間 に 換算 し た 値 で す 。) ※7 く 掃除 ブラ シ 〉 電 試験 機関 :( 一 財 ) カ ケン テス ト セ ンタ ー 坦 試験 方 法 : JIS L 1902 菌 液 吸 収 法 。 念 抗菌 方 法 : ブ ラシン の 
繊維 に 抗菌 剤 を 含有 。 信 対象 : ブ ラ シ に 付着 し た 菌 。 較 試験 結果 :99% 以 上 抗菌 。 (ダス ト ボ ックス / く し 歯 ) 倫 試 験 機関 :( 一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機構 信 試 験 方 法 : JIS Z 2801 フィ ルム 密着 法 。 信 抗菌 方 法 : 樹 脂 に 
11 抗菌 剤 を 含有 。 信 対象 : 樹 脂 に 付着 し た 菌 。 較 試験 結果 :99% 以 上 抗菌 。※8 初期 状態 に 対し て 、 約 12 ヶ 月 運転 の 想定 堆積 ホコ リ 量 を プレ フィ ルター に つけ 、2016 年 度 KILLGX100/GX75( 自 動 掃除 あり 。KLPX100/ 


お 手入れ 


(KIHPX100/PX75/PX70) 


ホコ リ も 加湿 も 、 お 手入れ の 手間 いら す 。 


集 じん 性 能 が 持続 する 、 プ レフ ィ ル ター 自動 掃除 


ニオ イ の 原因 と な る 汚れ が 、 加 湿 フ ィ ル ター へ 付着 


する の を 軽減 。 清潔 に お 使い いた だ け ま す 。 


FZ-PF10MF (6 枚 入 ) 希望 小売 価格 1.100F 


交換 用 使い 捨て 


FZ-PF50MF (6 枚 入 ) 希望 小売 価格 1.100F 


加 湯 プレ フイ ルター | (詳し <dPz6 を ご 確認 < だ きい) 


使い や すい 、 気 配り 設 語 


移動 に 便利 な 、 ス トッ パー 付き キャ スタ ー 


片手 で 簡単 に 移動 可能 。 
また 、 ス トッ パー で 固定 で 
きる の で 、 小 さ な お 子 さ 
ま の いる ご 家庭 で も 安心 | 
で す 。 | 


(KI-PX100/PX75) 
9 935: HH 集 じん 性 能 2 ヶ月 )、 らく らく ご み 捨 て 
ILL 約 99% 持 続 ( 外 基 8 タダ スト ボッ クス の お 手入れ 
Il 本 He 時 期 は 音声 で お 知ら せ 。 
100 
LL 1 
TL ーー 
0 80 el に ンー ニョ ーー 
掃除 ブラ シ ? 0 し か ETF - om 
6 ヶ月 後 12 5 月 後 W ド る a 
※ 集 じん 性 能 の 初期 を 100 と し た 場合 
水洗 い OK! 抗菌 W ス クラ ッ チ ャ ー 
抗菌 掃除 ブラ シ & 2 本 の くし 歯 で パワ フル に 
ダス ト ボ ックス 


ホコ リ を 回 収 し ます 。 


ニー 6 


抗菌 
ダス ト ボ ックス 


加湿 フィ ルター 使い 捨て 加湿 プレ フィ ルター 


水中 の 
ミネラル 選 人 等 
(税込 人 の 


(税込 ) @ 


菌 が 繁殖 し や すい ミネ ラル 成分 等 を キャ ヤッチ 使い 捨て 加湿 プレ フィ ルター( 交 換 の 目安 1 ヶ月 に 1 回 ) ※9 


ハン ドル 付き 給水 タン ク 


ハン ドル 付き で 持 ( 

ちや すく 、 自立 す qd に 

る の で 給水 や お = 
国 | 手入れ が ラク ラク 。 ハン ドル が スタ ンド に 

広 ロ キャ ッ プ で 洗 万 


いや すい 。 に 3 : 


径 :75 ミ リ ] 


PX75 と 同等 性 能 機種 ) と 2015 年 度 製 Kl-FX100/FX75( 自 動 掃 除 な し で お 手入れ し な い 状 態 ) の 集 じん 性 能 を 測定 し 、 初 期 状 態 に 対し KI-GX100/GX75 は 約 99% 持 続 、KFX100/FX75 は 約 259% 低 下す る こと を 
確認 。 当 社 調べ 。 想 定 ホ コリ は 、 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) の タバ コ の 粉じん で は あり ませ ん 。 使用 環境 や 使用 状況 に より ホコ リ の 量 、 効 果 は 異な り ま す 。 ※9 加湿 空気 清浄 運転 で 1 日 当たり 2.5L を 使用 し た 場 
合 の 目安 。 水 質 ・ 使 用 環境 に より 交換 時 期 が 早まる 場合 が あり ます 。 ま た 、 実 使用 環境 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 豊 イラ スト 、 写 真 、 図 は イメ ー ジ で す 。 


[空気 清浄 機 の 集 じ ん ・ 脱 臭 能力 に つい て ] 


・ タ バ コ の 有害 物質 (一 酸化 炭素 等 ) は すべ て 除去 で きま せん 。 


・ 常 時 発生 し 続け る ニオ イ 成 分 (建材 臭 ・ ペ ッ ト 臭 等 ) は すべ て 除去 で きる わけ で は あり ませ ん 。 


* タ バ コ や 焼肉 な ど 、 強 い ニ オイ が ある 時 に お 使い に な る と 、 数 週間 か ら 数 ヶ月 で フィ ルター か ら ニ オイ が 発生 し 、 フ ィ ルター 交換 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 こ の よう な 使い 方 を され る と き は 、 お 部 屋 の 換気 と 億 用 し て お 使い いた だ く こ と を お 勧め し ます 。 


加湿 空気 清浄 機 


業界 初 1.000mL/h の 大 容量 加湿 
ター NE 上 EX | 搭載 プレ ミア パム 店 テレ 


※1 家庭 用 加湿 空気 清浄 機 に お いて 。2022 年 1 月 発売 。 


NE cocoro ak 


最大 加湿 量 プレ 


フィ ルター 
1 .000 自動 掃除 


加湿 「 強 」 運 転 時 


ボタ ン が 浮か が び 上 が る 
タッ チ パ ネル を 採用 

NEW 

加湿 空気 清浄 機 

オー プン 価格 
-W 
空気 清浄 適用 加湿 適用 床 面積 清浄 時 間 (8 畳 ) 電気 代 の 目安 ※4 
床 面積 (目安 ) ※2 (目安 ) ※3 (空気 清浄 運転 時 ) ※2 (加湿 [静音 | 運転 時 ) 


40m | a 65 9.9 財 條 
(加湿 「 強 運転 時 


約 45 円 / 日 ※4) 
よど みや すい 天井 面 を 狙っ て 浄化 位置 情報 (GPS な ど ) と 連携 し て パワ フル 浄化 
飛 涼 粒 子 モー ド 効果 実感 モー ド 
遠く の ホコ リ も 素早 く 吸 じ ん キレ イ に うる お う 
スピ ー ド 循環 気流 清潔 加湿 
高い 集 じ ん 性 能 が 持続 汚れ が 気 に な つた ら は が し て ポイ 
プレ フィ ルター 自動 掃除 使い 捨て 加湿 プレ フィ ルター 同 梱 
ニオ イ や ホコ リ を し っ か り キ ャ ッ チ 1 年 中 賢く 運転 & 汚 れ を 見 える 化 


3 つの フィ ルター 5 つの セン サー&3 つ の モニ ター 


使い や すさ に こだわ っ た 


スト ッ パ ー 付 き キ ャ スタ ー& ハ ンド ル 付 き 給水 タン ク 


※2 清浄 時 間 算 出 条件 に つい て (適用 床 面積 と は ) 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) に て 規定 され て いる 項目 で 、 自 然 換気 回 数 1(1 回 時間 ) の 条件 に お いて 、 粉 じん 濃度 1.25mg/m* の 空気 の 汚れ を 30 分 で ビ 
ル 衛 生 管理 法 に 定め る 0.15mg/m* ま で 清浄 で きる 部 屋 の 大 き さ を 基準 と し て 定め て いる 。 《 各 畳 数 で の 清浄 時 間 の 算出 ) 上 記 規 定 に より 、 各 畳 数 で の 粉じん 濃度 を 1.25mg/m* か ら 0.15mg/m*、 す な わ ち 初期 濃度 の 
13 12% の 粉じん に な る まで の 時 間 を 算出 し て いる 。※3 適用 床 面積 の 目安 は 、 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1426) に 基づき 、 プ レ ハ ブ 住宅 洋室 の 場合 を 最大 適用 床 面 積 と し 木造 和室 の 場合 を 最小 面積 と し た も の で す 。 た 


菩 間 S2222 ラス 900mL/ の パワ フル 加湿 
プラ ズ マ クラ スタ ーNEXT 搭 載 ハ バイ グレ ー ド モデ ル 


※5 家庭 用 加湿 空気 清浄 機 に お いて 。2022 年 3 月 現在 。 


較 NE cocoro A 


加湿 「 強 ] 運 転 時 


-W (ホワ イト 系 ) 


NEW 
加湿 空気 清浄 機 
KI-PX75 wr 
= -W/-T 
空気 清浄 適用 加湿 適用 床 面 策 清浄 時 間 (8 畳 ) 電気 代 の 目安 ※4 
床 面積 (目安 ) ※2 (目安 ) ※3 (空気 清浄 運転 時 ) ※2 (加湿 [静音 」 運 転 時 ) 


店 92  %5.0 呈 中 
(加湿 強 」 運 転 時 
約 34 円 / 日 ※4) 
よど みや すい 天井 面 を 狙っ て 浄化 位置 情報 (GPS な ど ) と 連携 し て パワ フル 浄化 


飛 涼 粒 子 モ ー ド 


遠く の ホコ リ も 素早 く 吸 じん キレ イ に うる お う 
スピ ー ド 循環 気流 清潔 加湿 
高い 集 じ ん 性 能 が 持続 汚れ が 気 に な っ た ら は が し て ポイ 
プレ フィ ルター 自動 掃除 使い 捨て 加湿 プレ フィ ルター 同 梱 
ニオ イ や ホコ リ を し っ か り キ ャ ッ チ 1 年 中 賢く 運転 & 汚 れ を 見 える 化 


使い や すさ に こだわ っ た 
スト ッ パー 付き キャ スタ ー& ハ ンド ル 付 き 給水 タン ク 


だ し 、 運 転 モ ー ド 、 壁 、 床 の 材質 、 部 屋 の 構造 、 使 用 暖房 器具 等 に よっ て 適用 床 面積 は 異な り ま す の で 、 販 売店 に ご 相談 くだ さい 。 ※4 電力 料金 目安 単価 27 円 /kWh( 税 込 )[2014 年 4 月 改定 ] (家電 公 取 協調 べ ) で 算出 。 
る ⑧ イ ラス ト 、 写 真 、 図 は イメ ー ジ で す 。 


加湿 空気 清浄 機 


高い 加 温 性 能 で た っ ぷり うる お い 
プラ ズ マ クラ スタ ーNEXT 搭 載 ハ イグ レー ドモ デル 


NE cocoro A 


最大 加湿 量 


750 


mL/h 


加湿 「 強 ] 運 転 時 


SHARP 


-T( ブ ラウ ン 系 ) 


SHARp 


-W (ホワ イト 系 ) 


NEW 
加湿 空気 清浄 
オー プン 価格 “RR 
KI-PX70 ぶ : 
空気 清浄 適用 加湿 適用 床 面積 清浄 時 間 (8 畳 ) 電気 代 の 目安 ※3 
床 面積 目安) ※1 (目安 ) ※2 (人 気運 転 計 )※1 ( 加 泥 [静音 | 運転 時 ) 


EAE SN の  %4/ 下 引 


(加湿 「 強 」 運 転 時 


約 32 円 / 日 ※3) 
よど みや すい 天井 面 を 狙っ て 浄化 位置 情報 (GPS な ど ) と 連携 し て パワ フル 浄化 
飛 涼 粒 子 モー ド 効果 実感 モー ド 
遠く の ホコ リ も 素早 く 吸 じん キレ イ に うる お う 
スピ ー ド 循環 気流 清潔 加湿 
ニオ イ や ホコ リ を し っ か り キ ャ ッ チ 1 年 中 賢く 運転 & 汚 れ を 見 える 化 


3 つの フィ ルター 5 つの セン サー&3 つ の モニ ター 


使い や すさ に こだわ っ た 
スト ッ パ ー 付 き キ ャ スタ ー& ハ ンド ル 付 き 給 水 タ ンク 


※1 清浄 時 間 算 出 条 件 に つい て (適用 床 面積 と は 〉 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) に て 規定 され て いる 項目 で 、 自 然 換気 回 数 1 (1 回 / 時 間 ) の 条件 に お いて 、 粉 じん 濃度 1.25mg/m? の 空気 の 汚れ を 30 分 で ビ 
生生 に お 36 清き 3 四 の 大き 準 と し て 定め て いる 。 《 各 畳 数 で の 清浄 時 間 の 算出 〉 上 記 規 定 に より 、 各 畳 数 で の 粉じん 濃度 を 1.25mg/m* か ら 0.15mg/m*、 す な わ ち 初期 濃度 の 
12% の 粉じん に な る まで の 時 間 を 算出 し て いる 。 ※2 適用 床 面 積 の 目安 は 、 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1426) に 基づき 、 プ レ ハ ブ 住宅 洋室 の 場合 を 最大 適用 床 面 積 と し 木造 和室 の 場合 を 最小 面積 と し た も の で す 。 た 


た っ ぷり 加湿 と 低 騒音 を 両立 し た 
薄型 人 リ PA 5 ソレ ※43dB( 加 混 「 強 運転 時 ) 


半 アア 5090 


加湿 「 強 ] 運 転 時 


-W (ホワ イト 系 ) 


置き 場所 を 選ば な い 
スリ ム & コ ン パ クト モデ ル 20xme92 


ラシャ ッッ -25000 


最大 加湿 量 
し の 6) 
mL/h 
加湿 「 強 ] 運 転 時 
回 
_ 一 
-W (ホワ イト 系 ) 


だ し 、 運 転 モ ー ド 、 壁 、 床 の 材質 、 部 屋 の 構造 、 使 用 暖房 器具 等 に よっ て 適用 床 面積 は 異な り ま す の で 、 販 売店 に ご 相談 くだ さい 。 ※3 電力 料金 目安 単価 27 円 /kWh( 税 込 ) [2014 年 4 月 改定 ] (家電 公 取 協 調べ ) で 算出 。 


る ⑧ イ ラス ト 、 写 真 、 図 は イメ ー ジ で す 。 


NEW 


加湿 空気 清浄 機 
KI-PS50 gi" 
a -W/-H 
空気 清浄 適用 加湿 適用 床 面 積 清浄 時 間 (8 畳 ) 電気 代 の 目安 ※3 
床 面積 (目安 )※1 (目安 ) ※2 所 清光 運転 時 )※1 (加湿 [静音 | 運転 時 ) 
2798 a a 9m 
(加湿 「 強 ] 運 転 時 
約 16 円 / 日 ※3) 


花粉 や 微小 な 粒子 を より 多く 集め る 遠く の ホコ リ も 素早 く 吸 じ ん 


パワ フル 吸 じ ん スピ ー ド 循環 気流 
ニオ イ や ホコ リ を し っ か り キ ャ ッ チ キレ イ に つう る お う 

3 つの フィ ルター 清潔 加湿 
1 年 中 賢く 運転 & 汚 れ を 見 える 化 使い や すさ に こだわ っ た 


3 つの セン サー& き れい モニ ター 園 人 トッ パー 全社 スタ -8 ハ ンド ル 供 絡 K タ ンク 


NEW 
加湿 空気 清浄 機 
オー プン 価格 

KI-PS40 ふ 

所 清 道 用 加 台 用 訂 面 積 。 浦 当時 間 (8 書 ) 電気 代 の 目安 3 

計上) (目安) 2 6) 1 (0 

>19 称 -12 六 竹 き 152 Im 

(加湿 「 強 ] 運 転 時 
約 21 円 / 日 ※3) 


花粉 や 微小 な 粒子 を より 多く 集め る 遠く の ホコ リ も 素早 く 吸 じ ん 


パワ フル 吸 じ ん スピ ー ド 循環 気流 


ニオ イ や ホコ リ を し っ か り キ ャ ッ チ キレ イ に うるおう 
2 つの フィ ルター 清潔 加湿 


1 年 中 賢く 運転 & 汚 れ を 見 える 化 給水 “ummm 


| 


16 


17 


除 加湿 空気 清浄 機 


衣類 昌 燥 ・ 除 湿 ・ 加 湿 ・ 空 気 清浄 の ] 


台 4 役 _- 


それ が 「 除 加湿 空気 清浄 機 」 7。 WW 


シッ ラ ッッ -25000 | 


最大 加湿 量 『 除湿 能力 ※1 


400 』 5.6ua 


mL/h (ur4E3) 


加湿 「 強 ] 運 転 時 50Hz 時 5.0L/ 日 


衣類 乾燥 


NEW 
除 加湿 空 メト 気 清浄 機 


K-PD50" 


空気 清浄 適 用 加 温 適 用 床 面 本 除湿 適用 床 面 本 清浄 時 間 (8 暑 ) 
床 面積 ( 安 ) *2 2 (月 朗 (60Hz))%4 EBI5)M2 
| 千 
回 a へ / 主 1 | 條 | 越 ョ 問 RR 


<13 周 ) (50Hz 時 <6 神 


衣類 乾燥 時 間 


約 65 ヶ 3 | 


/ (2kg) ※5 


| 


-W (ホワ イト 系 ) 


プラ ズ マ クラ スタ ー 和 干し で カラ ッ と 清潔 に 


前 方 に 風 を 集中 させ 、 部 屋 干し 衣類 を すばやく 乾燥 。 気 に な る 
生乾き 臭 も プラ ズ マ クラ スタ ー が スポ ッ ト 消 臭 *6。 


遠く の ホコ リ も を 素早く 吸 じ ん ニオ イ や ホコ リ を し っ か り キ ャ ッ チ 
スピ ー ド 循環 気流 2 つの フィ ルター 
1 年 中 賢く 運転 & 汚 れ を 見 える 化 キレ イ に うる お う 


3③ つ の セン サー& き れい モニ ター 清潔 加湿 


移動 も ラク ラク 給水 
キャ スタ ー (スト ッ パ ー な し ) 4 | ニョ 


“4 


除 加湿 空気 清浄 機 で 除湿 を と も な う 運 転 中 は 熱 が 発生 し ます の で 室温 が 上 が り ま す 。 


※1 除湿 空気 清浄 「 強 」 運 転 時 。 室温 27 で 、 相 対 湿度 60% を 維持 し 続け た と き の 1 日 あたり の 除湿 量 。 ※2 清浄 時 間 算 出 条件 に つい て (適用 床 面積 と は 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) に て 規定 され て いる 項 
目 で 、 自 然 換気 回 数 1 (1 回 時 間 ) の 条件 に お いて 、 粉 じん 濃度 1.25mg/m* の 空気 の 汚れ を 30 分 で ビル 衛生 管理 法 に 定め る 0.15mg/m* ま で 清浄 で きる 部 屋 の 大 き さ を 基準 と し て 定め て いる 。 ( 各 畳 数 で の 清浄 時 間 
の 算出 〉) 上 記 規 定 に より 、 各 畳 数 で の 粉じん 濃度 を 1.25mg/m* か ら 0.15mg/m*、 す な わ ち 初期 濃度 の 12% の 粉じん に な る まで の 時 間 を 算出 し て いる 。 ※3 適用 床 面積 の 目安 は 、 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1426) に 
基づき 、 プ レ ハ ブ 住宅 洋室 の 場合 を 最大 適用 床 面積 と し 木造 和室 の 場合 を 最小 面積 と し た も の で す 。 た だ し 、 運 転 モ ー ド 、 壁 、 床 の 材質 、 部 屋 の 構造 、 使 用 暖房 器具 等 に よっ て 適用 床 面積 は 異な り ま す の で 、 販 売店 に ご 
相談 くだ さい 。 ※4 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1411) に 基づい た 数 値 。 ※5 衣類 乾燥 性 能 は 一 般 社団 法人 日 本 電機 工業 会 自主 基準 (JEMA-HD090:2017) に 基づき 、 以 下 の 条件 の も と で 試験 を 行っ た 値 で す 。 試 
験 条件 部屋 の 広 さ 6 早 相当 @Q 室 温 20°C、 湿 度 70% 電 洗濯 物 :2kg 相 当 (T シ ャ ツ 3 枚 、Y シ ャ ツ 2 枚 、 パ ジャ マ 1 組 、 下 着 7 枚 、 靴 下 2 足 、 タ オル 3 枚 ) 朝 製 品位 置 : 洗濯 物 の 下方 、 外 周 近 傍 に 設置 @ 運 転 モ ー ド : 衣類 乾 
爆 「 強 ] 運 転 時 、60Hz 運 転 時 ( 実 使用 時 の 衣類 乾燥 時 間 は 使用 環境 ・ 使 用 条件 に より 異な り ま す ) 。 ※6 く 付着 生乾き 臭 >@Q 試 験 機関 : 当 社 調 べ @ 試 験 方 法 : 部 屋 干し 衣類 の 生 電 さき の ニオ イ 成 分 を 付着 させ た 試験 片 
RT RA CEN 画 試 験 結果 : 約 3 時 間 で 気 に な らち ら ない レベ ル ま で 消 臭 。FU-B30( プ ラズ マク ラス ター7000 搭 載 機 種 ) で 実施 ※7※8。 ※7 ニ オイ の 種類 ・ 強 さ ・ 対 象 物 の 素材 な ど に よっ 

て 、 消 臭 効果 は 異な り ま す 。※8 吹き 出す 風 の 当 た ら な い 部 分 の ニオ イ は 取れ ませ ん 。※9 く 〈 麗 取 空 清 の 改 捕 獲 率 〉 アカ イエ カ : 約 95%、 ヒ トス ジ シ マカ : 約 88%、 チ カイ エ カ : 約 98%。 試験 機関 :( 一 財 ) 日 本 環境 衛生 セン 
ター 坦 試 験 方 法 : 約 22m*( 約 6 財 相 当 ) の 試験 空間 に FU-GK50(FU-PK50 と 同等 性 能 機種 )、 ダ ミー の 黒色 の ボッ クス 、2 カ 所 に 砂糖 水 を 設置 し 、 試 験 空間 中 央 部 より 敷 を 放ち 、22 時 間 後 ( 明 室 状態 14 時 間 十 暗室 


空気 清浄 機 


潤 * 明 取 空 清 麗 取り 空気 清浄 機 _ 
気 の 汚 れ も 、 下 も“、 コ バエ “" や 取れ る FU-PK50 


(当社 基準 に よる ) 
※ 空 気 清浄 機 と し て 。UV ラ イト ・ 黒 色 遇 取り パネ ル ・ 粘 着 式典 取り シー ト を 利用 し た 構造 に よ 空気 清浄 適用 床 面積 (目安 )※2 清浄 時 間 (8 時 ) ※2 
る 。 (2015 年 9 月 当社 アセ アン 地域 向け 機種 FEP-FM40 に 初 搭載 )2016 年 4 月 23 日 発売 。 73 舎 ]22 
@ 部 屋 の すべ て の 奴 や コバ エ を 捕獲 で きる わけ で は あり ませ ん 。 介 革 剤 を 使 わ ず に 反 や コバ エ の 128 分 


習性 を 利用 し て いる た め 、 部 屋 に いる 麗 や コバ エ を すぐ に 捕獲 で きる と は 限り ませ ん 。 


TIA TT EE A 0.00) 


業 剤 な し の 下取り 機能 
胃 の 習性 と 空気 清浄 機 の 特長 を 活か し た 胃 取 り 機能 を 搭載 。 


83 捕まえ る 


UV ラ イト 、 黒 い ボ ディ 、 小 窓 に 近づい た 殿 を 旋 遇 取 り シー ト で 
隠れ た が る 小 窓 で 麗 を 誘う 吸い 込む 捕まえ る 


beiD42 の アコ 
交換 の 目安 は 、 ラ ンプ の 点滅 で お 知 
ら せ し ます 。 使用 後 は 、2 つ に 折り 畳 


ん で 捨て られ ます 。 交換 の 目安 は 、 約 2 ヶ月 ※11 


ーー 


スピ ー ド 循環 気流 


遠く の ホコ リ も 引き 寄せ 、 お 部 屋 を 素早 く 浄化 。 


すべ て の 野 ・ コ バエ の 捕獲 率 は 検証 し て いま せん 。 当社 基準 に よる 、 試 験 空間 に お ける 実証 結 
-B( ブ ラッ ク 系 ) 果 で あり 、 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 使用 場所 の 状況 や 使い か た (部 屋 の 広 さ ・ 
密閉 状況 ・ 設 置場 所 ・ 使 用 時 間 な ど ) 、 人 や ペッ ト や 飲食 物 ・ 食 べ 残 し の 有無 、 排 水 溝 の 汚れ 具 
合 等 に よっ て 効果 は 異な り ます 。 由 や コバ エ の 種類 に よっ て 効果 は 異な り ます 。 


NEW 
空気 清浄 機 
な 場所 に 設置 で オー プン 価格 
= A Es FU-PC01 ち 2 
SN タク デジ 
空気 清浄 適用 床 面 積 ( 目 安 )※2 清浄 時 間 (6 畳 ) ※2 


| | ラー 7000 -6 き 305 


信二 一 プラ ズ マ クラ スタ ー で 
360" 下 吸い 込み で 空気 を 浄化 = 空気 浄化 


、 呈 本 集 じん 脱臭 
H 柱 型 構造 を 採用 。 小 空 間 や 一 体型 フィ ルター で 
レブ ニオ イ - ホ コリ を キャ ッ チ 


空気 の 汚れ が 気 に な る 身 の 周り 
スペ ー ス で も 空気 を 浄化 し ます 。 一 


プレ フィ ルター で 
内 部 に 入る 
ホコ リ を キャ ッ チ 


ナイ トラ イト > 


ナイ トラ イト ボタ ン を 押す と 、 
柔らか な 光 が 点 灯 。 


コ 


フラ スズ スペ マク ラス タニ 


浮遊 ウイ ルス 付着 タバ パコ 史 付着 汗 臭 部 屋 干し 衣類 の 静電気 
※12 13 ※14 生乾き 臭 ※15 ※16 


(スポ ツ ト 貫 和 ) (スポ ッ ト 消 臭 ) (スポ ッ ト 消 臭 ) 


状態 8 時 間 ) の 遇 取 空清 で の 捕獲 率 を 測定 。※10〈 投 空清 の コバ エ 捕獲 率 ) キ イロ ショ ウジ ョ ウ バ エ : 約 88%、 オ オチ ョ ウ バ エ : 約 87%、 ク サビ ノミ バエ : 約 59% 人 試験 機関 :( 一 財 ) 日 本 環境 衛生 セン ター 乾 試 験 方 法 : 
約 22m*( 約 6 畳 相 当 ) の 試験 空間 に FU-GK50(FU-PK50 と 同等 性 能 機種 )、 ダ ミー の 黒色 の ボッ クス 、 オ オチ ョ ウ バ エ の 場合 は 2 カ所 に 砂糖 水 を 設置 し 、 キ イロ ショ ウジ ョ ウ バ エ ・ ク サビ ノミ バエ の 場合 は 砂糖 水 な し の 条 
件 下 で 、 試 験 空間 中 央 部 より コバ エ を 放ち 、22 時 間 後 ( 明 室 状態 14 時 間 十 暗室 状態 8 時 間 ) の 救 取 空清 で の 捕獲 率 を 測定 。※11 使用 環境 に より 交換 時 期 が 早く な る こと が あり ます 。 ※12 試験 機関 :( 株 ) 食 環境 
衛生 研究 所 食 試 験 方 法 : 約 25m* の 試験 空間 で 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) の 性 能 評価 試験 に て 実施 。 但 試験 対象 : 浮 遊 し た 1 種類 の ウイ ルス 。 較 試 験 結果 : 約 66 分 で 99% 抑 制 。FU-NC01 (FU-PC01 と 同 
等 性 能 機種 ) の 風量 「 強 」 運 転 で 実施 。※13 倫 試 験 機関 : 当 社 調べ 食 試 験 方 法 : タ バ コ の ニオ イィ 成 分 を 染み 込ま せ た 試 験 片 で 消 臭 効果 を 2 点 試験 法 に て 評価 。 較 試験 結果 : 約 90 分 で 消 臭 。FU-NC01 (プラ ズ マ クラ 
スタ ー7000 搭 載 機種 ) で 実施 。※7*1 ※14 倫 試 験 機構: 当社 調べ 念 試 験 方 法 : 汗 の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 試験 片 で 消 臭 効 果 を 2 点 試験 法 に て 評価 。 較 試験 結果 : 約 6 時 間 で 消 臭 。FU-NC01 (プラ ズ マ クラ ス 
ター7000 搭 載 機種 ) で 実施 。※7※8 ※15 旬 試 験 機構: 当社 調べ 倫 試 験 方 法 : 部 屋 干し 衣類 の 生乾き の ニオ イ 成 分 を 付着 させ た 試験 片 で 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 較 試験 結果 : 約 3 時 間 で 気 に 
な ら な い レ ベル まで 消 臭 。FU-NC01 (プラ ズ マ クラ スタ ー7000 搭 載 機種 ) で 実施 。※7※8 ※16 試験 機関 : 当 社 調 べ る @ 試 験 方 法 :5kV に 帯電 させ た 試験 板 で 、0.5kV ま で 除電 する の に 要する 時 間 を 測定 。 画 試験 結 
果 約 13 分 後 。FU-NC01 (プラ ズ マ クラ スタ ー7000 搭 載 機 種 ) で 実施 。*1「 強 ] 運 転 時 の 効果 。@ イラ スト 、 写 真 、 図 は イメ ー ジ で す 。 


イオ ン 発 生 機 


身 の 周 り ケ ア の 新 習 慎 事 で も や 。 デ スク で や 、 トイ レ を 24 時 間 、 
モバ イル 用 イオ ン 発 生 機 清潔 快適 な 空気 環境 を 除 菌 ・ 消 奉 
モバ イル 用 イオ ン 発 生 機 3 イオ ン 発生 設置 型 イオ ン 発生 機 


回 ピン 2509g|「 i am. 


j (40 形 相当 ) 
に 1 
we * 
/ ーー 
に 回 
-W( ホ ワイ ト 系 ) -B( ブ ラッ ク 系 ) 


| 軽量 & コ ン バ パクト ' | 車内 の 6 大 付着 臭 を 消 臭 % 人 感 セ ン サー 指 載 


ブラ ズ マ クラ スタ ー を A 自動 で 運転 切替 
の の の 0669 人 が いな い 時 
6※9 ー 


いつ で も 持ち 運べ ます 。 
※7※9 ※5  ※8  ※6※9 


※4 9 人 PD 科 APHIy 提 er 
効果 で す 。 「 タ ー ボ プラ ス 」 運転 で 実施 。 実 使用 空間 で の 実証 結果 
で は あり ませ ん 。 ※9 吹出 口 か ら < 汗 臭 > < 体臭 (30 一 40 代 特 
有 )> 約 75cm、< ペ ッ ト 臭 > 約 36cm の 位置 で の 効果 で す 。 吹き出 
す 風 の 当たら な い 部 分 の ニオ イ は 取れ ませ ん 。 


1 電源 の な い 場 所 で も 使え る 


USB 充 電 対 応 で 、 デ 


ペグ フス ター 


| 付着 ウイ ルス の 作用 を 抑制 9%1 標準 運転 


スク で も 外出 先 で も ※10 吹出 がら 約 50cm の 位置 で の 約 10 時 間 後 の 効果 で す 。 
= 閉 し た 試験 空間 : 約 25m:( 約 6 畳 相当 )。 吹 き 出す 風 の 当 た ら な い = = き ※20 
使え ます 。 部 分 の ウイ ルス の 作用 は 抑制 で きま せん 。 実 使用 空間 で の 実証 結 | 付着 「 ニ オイ 原因 菌 」 を 除 菌 


果 で は あり ませ ん 。 


試験 空間 で の 7 日 後 の 効 果 で あり 、 実 使用 空間 で の 実証 結果 で 6 
あり ませ ん 。 イ オン 濃度 が 同等 で あれ ば 同様 の 効果 が 得 られ る と 考 
えら れ ま す 。 


集中 力 を 維持 し や すく 、 ス トレ ス 


\ $ 5 , 
EN MA が た まり に くい 、 落 ち 着け る a 
2WAY ス タイ ル 運転 環境 つづ くり を サポ ー ト ※12※*13 = 
| 電球 交換 の よう に 手軽 に 8』 
吹き 出し 角度 を 調整 で きる スタ ンド や 、 ハ ン べべ と に 上 
ズ フ リー で も 使え る ネッ クス トラ ッ プ も 付 属 Ps ※ 使 用 器具 の 種類 に よっ て は 取り 付け で き な い も の が あり ます 
ー で も や 使 る ツ 寸 属 。 ※ た % 具 まお ら けけ で N が に 
A = い \14 を 測定 し た 結果 で す 。 ※ 光 の 広がり 方 は 白熱 電球 と は 異な り ます 。 
形 名 IG-NM1S 形 名 IG-NX15 IG-LTA20 
電源 USB (Type-C) / リ チ ウ ムイ オン 充電 池 電源 カー アダ プター(DC12V) ※15 AC ア ダ プ ター(100V 50Hz/60Hz) / ソ ケッ ト 規格 E26 
イオ ン 濃度 ※1 約 25.000 個 / cm eo 約 3.6m'( 自 動車 室内 相当 )※16 約 1 書 相 当 ※21 
運転 音 (dB) ※1 25 a ーー = = 
6 アコ 運転 モー ド ター ボ プ ラス 中 音 標準 (LED ラ イト 点灯 ) 強 (LED ラ イト 消灯 ) 
A 連続 連 転 時 間 : 約 4 時 間 消費 電力 (W) 1.4※17 0.8※17 0.6※17 72 2.8 
充電 池 使 用 時 ※2 充電 時 間 ※3: 約 2 時 間 30 分 運転 音 (dB) 33 25 18 21 34 
外形 寸法 (mm) 幅 :77X 高 さ :97X 厚 さ :28 フィ ルター 花粉 キャ ッ チ フィ ルター プレ フィ ルター 
(突起 部 は 除く ) 外形 寸法 (mm) 上 部 :78X76 下部 : 直 径 65 高 165 | 幅 :85 奥行 :85 高 さ .220(AC ア ダ プ ター 含む ・ ボ タン 突起 部 除く ) 
質量 (g) 約 110( 付 属 品 は 除く ) 質量 (g) 約 295 (付属 品 除 く ) 約 440(AC ア ダ プ ター 含む ) 
付属 品 USB (Type-C) 充電 ケー ブル 、 電源 コー ド の 長き (m) 約 1.5 回 
ネッ クス トラ ッ プ 、 ユ ニッ ト 清 掃 ブ ラ シ 付属 品 カー アダ プター (2 ボ ポート) 、USB ケ ー ブ ル 、 ユ ニッ ト 清掃 ブラ シン ※18 ユニ ッ ト 清掃 ブラ シ 


*1 当 技 術 マ ー ク の イオ ン 個数 の 目安 は 、 商 品 を 運転 席 横 の カッ プ ホ ル ダ ー に 置い て 、「 タ ー ボ プラ ス ] 運 転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 容積 の 空間 中 央 (床上 0.5m) で 1cm? 当 た り 50.000 個 以上 で す 。*2 当 技術 マー ク の 数 字 は 、(IG- 
LTA20) 商品 を 天井 に 取り 付け て 、「 標 準 ] 運 転 時 に 適用 床 面積 の 部 屋 の 中 央 (床上 1.2m) 、(IG-NM1S) 商 品 の 吹き 出し 口 か ら 風 の 吹き 出す 方 向 約 80cm で 測定 し た 1cm?* 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。※1 吹出 口 か ら 風 の 吹 き 出 
す 方 向 約 80cm で 測定 し た 値 で す 。 ※2 周囲 の 温度 や 使用 され る 状態 に より 、 時 間 が 異な る 場合 が あり ます 。 ※3 出力 電流 500mA 以 上 の USB_AC ア ダ プ ター を 使用 し た 場合 。 ※5 く 付着 カビ 臭 >< 付 着 食べ 物 臭 > 食 試 験 機関 当社 調べ 
條 試験 方 法 : 約 3.6m* の 車 【 Me カビ 、 食 べ 物 ( ハ ン バ ー ガ ー/ フ ライ ド ポ テト / チ キン ナゲット ) の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 試験 片 を 置い て 、 消 邊 効果 を 2 点 試験 法 に て 評 人 。 田 試験 結果 : < 付着 カビ 臭 > : 約 20 分 、< 付 着 
食べ 物 臭 > : 約 1 時 間 で 消 臭 効果 を 確認 。 「[ タ ー ボ プラ ス 」 運転 で 実施 ※19。 ※6< く 付着 汗 臭 >< 付 着 ペ ッ ト 臭 > 試験 機関 : 当 社 調べ @Q 試 験 方 法 : 吹 出口 か ら 約 75cm の 位置 に 汗 の ニオ イ 成 分 、 約 36cm の 位置 に ペッ トト の ニオ イ 成 分 を 深 
み 込 ませ た 試験 片 を 置い て 、 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 画 試験 結果 : 約 6 時 間 で 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 。 「 タ ー ボ プラ ス ] 運転 で 実施 ※19。 ※7< く 体臭 (30~40 代 特有 )> 電 試験 機関 : 当 社 調 べ @Q 試 験 方 法 : 吹 出 
か ら 約 75cm の 位置 に 体臭 (30~40 代 特有 ) の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 試 験 片 を 置い て 、 消 臭 効 果 を 2 点 試験 法 に て 評価 。 画 試験 結果 : 約 1 時 間 で 消 臭 効果 を 確認 。 「[ タ ー ボ プラ ス 」 運転 で 実施 ※19。 ※8< く 付着 タ バ コ 臭 >WQ 試 験 機 
関 : 当 社 調べ 人 試験 方 法 : 約 3.6m* の 車内 相当 の 試験 空間 で 、 タ バ コ の ニオ イィ 成分 を 染み 込ま せ た 試験 片 を 置い て 、 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 : 価 。 還 試験 結果 : 約 20 分 で 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 。 「 タ ー ボ プラ ス ] 運転 

で 実施 ※19。 ※11< く 付着 ウイ ルス > 朝 試 験 機関 :( 株 ) 食 環境 衛生 研究 所 試験 方 法 : 約 25m*( 約 6 佳 相当) の 試験 空間 で 吹出 口 か 5 約 50cm の 位 ある 1 種 の ウイ ルス を 付着 させ た 試験 片 を 置い て ウイ ルス の 感染 価 を 測定 。 朝 試 

験 対象 : 付 着 し た 1 種類 の ウイ ルス 脅 試験 結果 : 約 10 時 間 で 99% 抑 制 。「 タ ー ボ プラ ス 」 運転 で 実施 。 ※12 約 3.6m* の 車内 空間 で イオ ン 発 生 機 を 運転 手 に 向け て 設置 し て 、「 タ ー: 運転 時 (プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン あり 、 も し く は 送 
19 風 の み ) の 運転 手 に 対す る 約 90 分 間 の 試験 に て 確認 し た 効果 で す 。※13 試験 機関 :( 株 ) リ トル ソフ トウ ェ ア 電 対象 被験 者 数 :20~50 代 の 男女 51 名 朝 試 験 方 法 : 一 般 道 及び 高速 道路 を 走行 中 の 運転 手 の 脳波 を 測定 し 分 析 。 画 試験 


結果 : 約 90 分 間 の 走行 試験 全体 の ポ 


よ 


Plasmacluster 


驚き の 除 菌 脱臭 力 で 
8 大 生活 臭 に アプ ロー チ 


上 ニオ イ 原 因 菌 を 除 菌 “ ぞ 


発生 する ニオ イ に は 原因 が あり ます 。 
除 菌 脱臭 機 は な ん と 、 そ の 原因 菌 まで 除 菌 。 


|| 8 大 生活 臭 を 消 臭 
付着 し た 「 排 せつ 物 臭 ] や 「 ペ ッ ト 臭 」 な 
ど 8 種 類 の 頑固 な ニオ イ を 素早 く 消 臭 。 


ペッ ト 生乾き 
£088 
回 

の の 6 ぐ ひ ④ 


除 菌 脱 邊 機 
DY-S01 


NNNNININ, 


空気 清浄 機 と 呼べ る 
唯一 の エア コン " 


※JEM1467 に 準拠 。 国 内 家庭 用 エア コン に お いて 。2022 年 3 月 現在 。 


| パワ フル な 空気 浄化 力 店 ホコ リ が 入り に くい 新 構造 
エア コン 内 部 の カビ を 抑え 、 
吹き 出す 風 が キレ イ 。 


8 畳 空 間 を わずか 5 分 で 清浄 
する スピ ー ド と パワ ー。 


空気 清浄 機 エ アコ ン 


N-P シリ ー ズ 


Airest 


エア レス ト 


プラ ズ マ クラ スタ ー の 風 で ご 』1 年 中 すばやく 、 
心地 よく 健やか に 清潔 に 衣類 乾燥 
| ラクター 7000 較 ッッ -25000 | 
扇風機 衣類 乾燥 除湿 機 
PJ-N3DS | 在庫 僅少 ーー CV-PH140 
間 トイ レ を 24 時 間 、 重 アー 対策 ・ 消 臭 に 、 
除 菌 "“・ 消 自 プラ スマ クラ スタ ー ギ し 
hn、】 
回 デン oo 回 ZZ = 
| | 1 | 
天井 設置 型 イ オン 発生 機 Eg ふと ん 乾燥 機 
IG-LTA20 UD-DF1 
あな た に び ぴっ た り の 商品 は ? 詳 し く は こち ら へ * bp 時 ページ に 記載 の 商品 と 
https://jp.Sharp/kuusei/marugoto 回 10000. こ くつ 0 02 


F 均 値 に お いて 、〈 集 中 度合 い )〉 イ オン あり の 方 が 送風 の み に 比べ 有意 に 高い 状態 を 維持 し て いた 。< ス トレ ス 度 合い ※14> イ オン あり の 方 が 送風 の み に 比べ 有意 に 低かっ た 。※14 運転 中 の 疲労 感 に 


る スト レス 度合 い 。 倫 精 神 的 スト レス の 予防 ・ 治 療 な どの 効果 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 倫 試 験 結果 に は 個人 差 が あり ます 。 環境 に よっ て も 異な り ま す 。※15 本 機 は DC12V バ ッ テ リー 使用 の 一 般 乗用 車 に 対応 し て いま す 。DC24V 
バッ テリ ー 使 用 車 ( バ ス 、 ト ラッ ク な ど ) で は 使用 で きま せん 。 ま た 、 車 種 に よっ て は 設置 で き な い 場合 が あり ます 。※16 商品 を 運転 席 横 の カッ プ ホ ル ダ ー に 置い て 、「 タ ー ボ プラ ス ] 運転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ーNEXT の 効果 (*) が 期待 で きる 適 


月 


で 


菌 を 除 菌 >@ 試 験 機関 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 電 試験 成績 書 : 第 170972 


容積 の 目安 で す 。* 詳 し く は 商品 説明 ペー ジ を ご 参照 くだ さい 。 ※17 カー アダ プター 使用 時 の 消費 電力 で す 。 ※18 USB ケ ー ブ ル 、 カ ー ア ダ プ ター は 付属 お よび 純正 別売 品 の も の を お 使い くだ さい 。 ※19 ニオ イ の 種類 ・ 強 さ ・ 対 象 物 の 素 


K 


*QR コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み と っ て くだ さい 。 


材 な ど に よっ て 消 臭 効果 は 異な り ます 。 ※20( 付 着 「 ニ オイ 原因 菌 ] を 除 菌 ) 信 試験 機関 :( 株 ) 食 環境 衛生 研究 所 試験 方 法 : 試 験 空間 ( 約 3.4m*) の 天井 に 設置 し た 試験 機 か ら 、 床 付近 に 設置 し た 、 あ る 1 種 の ニオ イ 原 因 菌 を 付着 させ た 
試験 片 に 、 強 運転 で プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 放出 。 そ の 後 、 試 験 空間 の 試験 片 を 回 収 し 、 菌 の 除去 率 を 算出 。 画 試験 結果 :7 日 間 で 99% 以 上 抑制 。 ※21 商品 を 高き 2.2m の 天井 に 取り 付け て 、「 標準 」 運 転 時 に 部 屋 中 央 (床上 1.2m) 
25.000 個 /cm*? の イオ ン が 測定 で きる 床 面積 の 目安 で す 。 但 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 機 は 、 高 濃度 イオ ン を 維持 する た め に イオ ン 発 生 ユ ニッ ト の 交換 方 式 を 採用 し て いま す 。 詳 細 は 裏表 紙 を ご 確認 くだ さい 。 ※22 く 付着 ニオ イ 原 
15001-0101 号 電 試 験 方 法 : 約 28m* の 試験 空間 で 1 種類 の ニオ イ 原 因 菌 を 付着 させ た 試験 片 で 、 菌 の 除去 率 を 算出 。 画 試験 結果 :9 日 後に 99% 抑 制 。 


-HP100( プ ラズ マク ラス ターNEXT 搭 載 空気 清浄 機 、DY-S01 と イオ ン 濃度 が 同等 の 機種 ) の 風量 「 中 運転 で 実施 。 信 試験 空間 で の 実証 結果 で あり 、 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 坦 イ ラス ト 、 写 真 、 図 は イメ ー ジ で す 。 


文 数 量 に 限り が あり ます の で 、 品 切れ の 際 は ご 容赦 くだ さい 。 
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仕様 ・ 機 能 一 覧 加湿 空気 清浄 機 


KI-PX100-W は ワイト 系 ) KI-PX75-WW は ワイ ト 系 ) - | (ブラ ウン 系 ) 


e° オー プン 価格 オー プン 価格 
yy mm, NE VV/ NEW 
トー 
COCORO AIR COCORO AIR 
回 

無線 LAN 無線 LAN 

内 蔵 8 内 蔵 
プレ フィ ルター プレ フィ ルター 

自動 掃除 自動 掃除 

音声 発話 音声 発話 
タッ チ パ ネル 4 

加湿 量 最大 風量 | 8 畳 の 加湿 量 最大 風量 8 畳 の 
部 屋 の 清浄 部 屋 の 清浄 
1 ,000.』。 1 Os スピ ー ド 6。: OO Digg スピ ー ド O。: 
適用 床 面積 ※1 (目安 ) 
約 23 畳 ( 約 38m?) 約 18 畳 ( 約 30m?) 


eK プラ ズ マ クラ スタ ー スト レス が た まり に くい 環境 を つく る (klPx100 の ぁ ) 』 集中 を 維持 し や すい 環境 を つく る (klPx100 の の 


空気 清浄 機 の 効果 ET 付着 ウイ ルス 
イオ ン 発 生 ユ ニッ ト きれ い が 続 く ユ ニッ ト 交 換 方 式 
運転 空気 清 | 加 湯 空気 清浄 。 | 空気 清浄 
清浄 時 間 * 8 畳 /8 分 8 畳 /6 分 8 畳 /1 1 分 8 畳 /9 分 
空気 清浄 適用 床 面積 (目安 ) * ー37 畳 (61m) ー46 畳 (76m) ー27 畳 (45m?) ー34 畳 (56m?) 
加 電導 床 画策 ( 目 安 ) 4 i ' CT 上 
加湿 空気 清浄 / 空 気 清浄 *3 強 中 静音 強 中 静音 
風 量 (m3/ 分 ) 8.1 6.4 2.0 10 6.4 2.0 5.9 5.1 1.5 7.5 5.1 1.5 
消費 電力 (W) (50/60Hz) ※5 70 57 9.0(8.4) 97 47 7.9(7.3) 52 44 7.7(7.1) 80 39 6.6(6.0) 
1 時 間 当 た り の 電気 代 ( 円 ) ※6 約 1.9 約 1.5 180.240.23)| 約 2.6 約 1.3 0210.20)| 約 1.4 約 1.2 胸 0.21⑳0.19| 約 2.2 約 1.1 | 約 0.18 的 0.16) 
運転 音 (dB) 50 48 23 53 48 21 48 47 21 52 47 20 
加湿 量 (mL/h) ※7 1.000 810 330 ー※7 ー※7 ー※7 900 760 260 ー※7 ー※7 ー※7 
加湿 方 式 ・ 加 湿 能 力 ・ 水 タン ク 容 量 気化 方 式 最大 1.000mL ノ h 約 4.3L 気化 方 式 最大 900mL/h 約 3.2L 
待機 時 消費 電力 (W) ※8 約 1.3( 約 1.5) 約 1.2( 約 1.4) 
外形 寸法 (mm) 量 427X 奥 行 345x 高 さ 700 幅 395X 奥 行 305X 高 さ 650 
質量 ・ 電 源 コ ー ド 長 さ 約 16kg 約 2.0m 約 13kg 約 1.8m 
集 じ ん フィ ルター 静 電 HEPA フ ィ ル ター( 交 換 目安 : 約 10 年 ) 
の 脱臭 フィ ルター ガス も と ~ る 脱臭 フィ ルター( 交 換 目安 : 約 10 年 ) 


ル プレ フィ ルター 
タ 

捕 集 で きる も の 浮遊 | 浮遊 ウイ ルス | ダニ の 死 が い | ダニ の フン | 浮遊 カビ 菌 『 共 夫 (樹林 ※10 上 花弁 鶴 ※10 
人 maesso 2 】 や 】 gi 


COCORO AIR *4 使い 方 フィ ッ ト (KI-PX70 は 除く ) /Al 加 湿 サ ポー ト / お うち フィ ッ ト ( 生 活 パタ ー ン 分 析 )/ エ アコ ン 連 携 (空気 清 浄 連動 [ NEW ・ サ ー キ ュ レ ーション 連動 [ NEW )・ 
ペッ ト 専 用 運転 モー ド ( ワ ン ち ゃ ん お まかせ 運転 ネコ ちゃ ん お まかせ 運転 ) / 空 気 情 報 モ ニタ ー( グ ラフ 表示 ) / お 手入れ ・ 消 耗 品 状況 モニ ター/ 


スピ ー ド 循環 気流 @ @ 
プレ フィ ルター 自動 掃除 © ら 6 
お まかせ 運転 @ (し っ か り 循 環 ・ 気 流 自動 切換 [ NEW )) 
効果 実感 モー ド @ @ 
運転 飛 涼 粒 子 モー ド @ 人 @ 
パワ フル 吸 じ ん = = 
お や すみ / 花 粉 [ 】 @ 
セン サー 5 つの セン サー( ホ コリ ・ ニ オイ ・ 湿 度 ・ 温 度 ・ 照 度 ) 
微小 粒子 / ハ ウス ダス ト / ニ オイ @ [ 】 
モニ ター PM2.5 濃 度 デ ジタル 表示 (目安 ) @ る ® 
ー きれ い モ ニタ ー [ 】 @ 
デジ タル 温度 ・ 混 度 ・ 電 気 代 @ @ 
Ag イオ ンカ ー ト リッ ジ @ @ 
使い 捨て プレ フィ ルター 人 @ (別売 ) @ (別売 ) 
使い 勝手 使い 捨て 加湿 プレ フィ ルター 人 @ (3 枚 入 ) (1 枚 入 ) 
チャ イル ドロ ッ ク @ @ 
スト ッ パ ー 付 き キ ャ スタ ー @ @ 
* 清浄 時 間 算出 条件 に つい て (適用 床 面積 と は ) 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) に て 規定 され て いる 項目 で 、 自 然 換気 回 数 1 (1 回 / 時 間 ) の 条件 に お いて 、 粉 じん 濃度 1.25mg/m* の 空気 の 汚れ を 30 分 で ビル 衛生 管理 法 に 定め る 
0.15mg/m' ま で 清浄 で きる 部 屋 の 大 き さ を 基準 と し て 定め て いる 。 ( 各 畳 数 で の 清浄 時 間 の 算出 ) 上 記 規 定 に より 、 各 畳 数 で の 粉じん 濃度 を 1.25mg/m' か ら 0.15mg/m”、 す な わ ち 初期 濃度 の 129%% の 粉じん に な る まで の 時 間 を 算出 し て い 
る 。※1 商品 を 壁際 に 置い て 、「 中 」 運転 時 に 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 50,000 個 /cm*(KI-PX100/PX75/PX70)、25,000 個 /cm*(KI-PS50/PS40) 、7.000 個 /cm*(KC-P50) の イオ ン が 測定 で きる 床 面積 の 広 さ で す 。 ※2 吹き 出す 
風 が 当たら な い 部 分 の ニオ イ は 取れ ませ ん 。 ※3 プラ ズ マ クラ スタ ー 加 湿 空 気 清浄 機 KIIBX50 (プラ ズ マ クラ スタ ー25000 搭 載 機種 ) で の 効果 。 ※4 適用 床 面積 の 目安 は 、 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1426) に 基づき 、 プ レ ハ ブ 住宅 洋室 の 場 


旧 床 面積 と し 木造 和室 の 場合 を 最小 面積 と し た も の で す 。 た だ し 、 運 転 モ ー ド 、 壁 、 床 の 材質 、 部 屋 の 構造 、 使 用 暖房 器具 等 に よっ て 適用 床 面積 は 異な り ま す の で 、 販 売店 に ご 相談 くだ さい 。 ※5 無線 モジ ュー ル を 起動 し て いな いと き 
力 で す 。 無線 モジ ュー ル 起 動 時 は 消費 電力 が 最大 で 約 1W 高 く な り ます 。( ) 内 は 前 面 モ ニタ ー ラ ンプ 切 時 。 ※6 無線 モジ ュー ル を 起動 し て いな いと き の 電 気 代 を 、 電 力 料金 目安 単価 27 円 /kWh( 税 込 ) [2014 年 4 月 改訂 ] (家電 公 取 協 
計算 し て いま す 。( ) 内 は 前 面 モ ニコ ター ラン プ 切 時 。※7 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1426) に 基づき 室温 20C・ 湿 度 30% で 算出 。 空 気 清浄 運転 時 も 水 は 減り 、 若 干 加湿 し ます 。KI-PS40 は 給水 トレ ー に 水 が 入っ て いる 場合 の み 加 湿 


| KI-PX70-W は ワイト) - プラ ウン 系 ) | KI-PS50-WG ワ ウィト - 日 ( ル - 娘 KI-PS40-VW は ワイ ト 系 ) KC-P50-W は ワ ィ ト 系 ) 


e* オー プン 価格 オー プン 価格 オー プン 価格 オー プン 価格 
@ p NEW NEW NEW NEW 
COCORO AIR ーー 
・ “ 
ここ / 』 」 し で 
加湿 量 最大 風量 8 人 が a 加湿 量 最大 風量 980 加湿 量 最大 風量 9 の ー 加湿 量 最大 風量 | 8 時 の 上 
750。 7.0。。 NR O。: 600。』。 5, 1 m/ 分 1 2 420m, 40。。 人 1 5 500O 5, 1 m3/ 分 Oe 1 2 
約 16 畳 ( 約 26m?) 約 13 畳 ( 約 21m?) 約 10 畳 ( 約 17m?) 約 13 畳 ( 約 21m?) 


浮遊 カビ 菌 浮遊 菌 浮遊 ウイ ルス 
浮遊 ウイ ルス 浮遊 アレ ル 物 質 (⑦= の フン ・ 死 が い ) 』 浮遊 ニオ イ 原 因 菌 部屋 二 し 衣類 ) 』 浮遊 花粉 アレ ル 物 質 (KPS40 は 除く <) 付着 タバ コ 臭 
フェ イス ケア ツヤ ) | 付着 ニオ イ 原 因 菌 NExro ぁ ) 』 付着 し た ペッ ト の 皮膚 特有 の 菌 NExr の z) | 付 六 花粉 アレ ル 物 質 《LPs40g 叶 <) 


きれ い が 続 く ユ ニッ ト 交 換 方 式 ユニ ッ ト 交 換 な し 
| 2 清浄 | 空気 清光 空気 清光 空気 清光 
8 畳 /10 分 8 畳 /9 分 8 畳 /17 分 8 畳 /1 2 分 8 畳 /15 分 8 畳 /15 分 8 畳 /17 分 8 畳 /1 2 分 
<29 畳 (48m う <31 畳 (51m う <16 畳 (26m う <23 畳 (38m?) <18 畳 (30m う <18 畳 (30m う <15 畳 (25m う <23 畳 (38m う 
プレ ハブ 洋室 21 賭 (35m う ノ 医 プル ハブ 洋二 >17 叶 (27m / ー プル ハブ 畑 -12 財 (20m)/ 記 プル ハブ 葵 -14 購 (23m)/ ー 
木造 和室 ~12.5 畳 (21m^) 木造 和室 10 時 (17m う 木造 和室 ~7 畳 (11m^) 木造 和室 ~8.5 畳 (14m?^) 
強 中 | 府 章 | 強 | 中 | 王 
7.0 4.7 ( 介 sl2 0 見 1281091249|1 有事 1091240 1 8191382122 1 S028 1 5 
50 34 |7.2(6.6)| 6e9 32 |e.e(e.0)| 24 | 16 |4440| 52 | 14 38G4| 33 | 11 |32G.0| 33 | 11 |323.10| 20 | 11 |3633)| 54 | 13 |3128) 
約 1.4 | 約 0.92 |#019W19| 約 1.9 | 約 0.86 | 紀 .18(90.16)| 約 0.65| 約 0.43 部 12 缶 刊 | 約 1.4 | 約 0.38 前 10009| 約 0.89 | 約 0.30 前 508 | 約 0.89| 約 0.30 秀 0 介 人 | 約 0.54 | 約 0.30 10 過 09| 約 1.46 | 約 0.35 108 前 5 
48 45 21 51 45 20 43 | 40 | 19 | 51 | 40 | 17 | 48 | 38 | 19 | 48 | 38 | 19 | 42 | 35 | 20 | 52 | 38 | 20 
750 600 210 | 一 ※7 | 一 ※7 | 一 ※7 | 600 | 480 | 200 | 一 ※7 | 一 ※7 | 一 ※7 |420※7|280※7|140※7| 一 | 一 ー | 500 | 400 | 200 | 一 ※7 | 一 ※7 | 一 ※7 
気化 方 式 最大 750mL/h 約 3.2L 気化 方 式 最大 600mL/h 約 2.7L 気化 方 式 最大 420mL/h 給水 トレ ー 容 量 約 2.0L 気化 方 式 最大 500mL/h 約 2.5L 
約 1.2( 約 1.4) 約 0.4 約 0.3 約 0.3 
幅 395X 奥 行 265X 高 さ 650 幅 384X 奥 行 230x 高 さ 619 幅 280X 奥 行 260X 高 さ 622 幅 399X 奥 行 230X 高 さ 613 
約 12kg 約 1.8m 約 7.9kg 約 1.8m 約 6.7kg 約 1.8m 約 7.5kg 約 1.8m 


静 電 HEPA フ ィ ル ター( 交 換 目 安 : 約 10 年 ) 
ー 集 じ ん ・ 脱 邊 一 体型 フィ ルター (交換 目安 : 約 2 年 
ダブ ル 脱 臭 フィ ルター (交換 目安 : 約 10 年 ) ダブ ル 脱 邊 フィ ルター (交換 目安: 約 10 年 ) 


抗菌 ・ 防 カビ ホコ リブ ロッ ク プ レフ ィ ル ター※9 
ディ ー ゼ ル の 炒 じ ん 


CZ ED fhmom 
カビ 和 アン モニ ア 和 VOC※11 kips40 は Ne) 


暖房 加湿 連動 ・ お や すみ 連動 )/GPS 連 携 / 攻 
み ま も り /Al ス ピー カー 対応 
人 ® @ ® 
(気流 自動 切換 (New ) ー ー @ 
( 】 a 1 
【 】 時 a es 
= @ © 人 
の 人 @ ® 
うつ の セン サー (ニオ イ ・ 湿 度 ・ 温 度 ) 
信 a a EE 
【 】 a 和 
© @ @ © 
© @ 3 段階 温度 モニ ター 
© © @ © 
@ (3 枚 入 ) @ (3 枚 入 ) @ ( 絢 売 ) @ (3 枚 入 ) 
@ (別売 @ (中 売 ) ー @ (中 売 ) 
@ @ = = 
© @ - 
し ます 。※8 ( ) 内 の 数 字 は 無線 モジ ュー ル 起 動 時 の 待機 時 消費 電力 で す 。※9 < 抗菌 >@ 試 験 機関 :( 一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機 構 /SGS@ 試 験 方 法 :JIS Z 2801 フィ ルム 密着 法 。 乾 抗菌 方 法 : 後ろ パネ ルネ ッ ト に 抗菌 剤 を 含浸 。 @ 対 象 : 


後ろ パネ ルネ ッ ト に 付着 し た 菌 。 較 試験 結果 :99% 以 上 抗菌 。 く 防 カビ > 坦 試 験 機関 :( 一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機構 信 試 験 方 法 :JIS Z 2911 カビ 抵抗 性 試験 。 亀 防 カビ 方 法 : 後 ろ パ ネル ネッ ト に 防 カ ビ 剤 を 含浸 。 食 対象: 後ろ の パネル ネッ ト に 付 
着 し た カビ 菌 。 画 試験 結果 : 菌 糸 の 発育 が 認め られ な い 。※10 集 じん フィ ルター で ほとん どの 花粉 を 捕 集 。 ※ 1 1 1m' 試 験 容器 内 で の 当社 試験 で ホル ム ア ル デ ヒ ド 、 ト ル エン 、 酢 酸 エ チル の 3 種類 で 低減 効果 を 確認 。 実 使用 空間 で の 実証 結果 で 
は あり ませ ん 。*] 当 技 術 マー ク の イオ ン 個 数 の 目安 は 、 商 品 を 壁際 に 置い て 、「 中 運転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 1cm* 当 た り 50.000 個 以上 で す 。*2 当 技 術 マ ー ク の 数 字 は 、 商 品 を 壁際 に 置い て 、「 中 」 
運転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 測定 し た 1cm* 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。*3 KI-PX100/PX75/PX70 の 仕様 欄 の 数 値 は 風向 が 初期 位置 の 場合 の 数 値 で す 。*4 詳し く は 当社 ホー ムペ ー ジ を ご 覧 
くだ さい 。 葵 イラ スト 、 写 真 、 図 は イメ ー ジ で す 。 
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医 
晃 


仕様 機能 一 


除 加湿 空気 清浄 機 


KI-PD50-W rk) 


FU-PC01-W94% 


オー プン 価格 
ーー NEW NEW NEW 
a 『 | 
| | 
~ 
| 
| 
le | 
- 到 取 り 機 能 付き 
際 温 能力 (60Hz 時 ) | 加湿 量 最大 風量 | 8 時 の 最大 風量 |8 時 の 最大 風量 18 の 最大 風量 |6 き の 
部 屋 の 清浄 BE 包 の 葬 前 9 静 
5 ら 6 400』。 ら 。 1 ms/ 分 | スピ ー ド 13 5 Ti - ド 12 5.1 - ド 12 1.5』 2- ド 90 
(50Hz 時 は 5.0L/ 日 ) 
一 — 3 ーー = *1 
プラ ズ マ クラ スタ ー ラス マク ラス タ -250O00 3 プラ ズ マ クラ スタ ー 46/66 
適用 床 面積 ※ 1 | 
a 約 10 畳 ( 約 17m?) 約 14 畳 (923m) | 約 14 畳 ( 約 23m) | 約 6 畳 ( 約 10m) 
イオ ン 発 生 ユ ニッ ト きれ い が 続 く ユ ユニ ッ ト 交 換 な し 
運転 除湿 空気 清光 空気 清浄 空気 清 2 空気 清浄 空気 清浄 
清浄 時 間 * 8 畳 /15 分 8 畳 /13 分 8 畳 /13 分 8 畳 /12 分 8 置 /12 分 6 畳 /30 分 
空気 清浄 適用 床 面積 (目安 ) * ー19 畳 (31m2 21 畳 (35m う ー21 畳 (35m?) ー23 畳 (38m う ~23 畳 (38m?) ー6 畳 (10m?) 
除湿 人 用 面積 (目安 ) (50/60Hz) *2| my/ | ルプ 灯 1 時 19m/ _ _ 
加湿 適用 床 面 積 (目安 ) ※3 橋 錠 人 7 意 (0m711m) | 半 <7 量 (11m) 
除湿 空気 清浄 / 加 湿 空気 清浄 / 空 気 清浄 強 中 弱 強 中 | お や すみ | 強 中 静音 強 中 弱 
風 量 (m3/ 分 ) 4.5 AD 2.0 5 2.8 A 5 剤 2.8 中 三宮 249 細 05OS251| デ 5 別 2.9 1.0 人 5 0.8 0 詞 
消費 電力 (W) (50/60Hz) ※4 2007210 沼 | 1757185 | 175/185 | 68 15 4.6 68 15 4.6 50 13 1.8~3.3| 49 13 2.6(2.4) | 20(20) | 8.6(8.1) | 3.0(2.5) 
a 。 | 約 5.4/ | 約 4.7/| 約 4.7/| 。。 5 5 約 0.05| 。 1 約 0.07 | 約 0.54 | 約 0.23 | 約 0.08 
1 時 間 当 た り の 電気 代 (円 ) (50/60Hz) “4 | 人 45 フ | 約 5.0 | 約 5.0 | 8 | 約 0.41 | 約 0.12 | 約 1.8 | 約 0.41 | 約 0.12| 約 1.35 | 約 0.35 | て ng | 約 1.3 | 約 0.35 | 40.06) | 0054) | 4022) | ⑭0.07) 
運転 音 (dB) 1 43 38 54 40 23 54 40 23 51 39 18~24 52 40 21 48 34 22 
除 温 能力 (L/H) (50/60HZ) *6 加 温 量 (mL/h)※715.0/5.6 |5.075.6 |4.5/5.0 | 400 | 220 | 100 | 一 き = = = 3 
加湿 方 式 ・ 加 湿 量 ・ 加 湿 ト レー 容量 気化 方 式 最大 400mL/h 約 2.0L ー 記 
除湿 方 式 ・ 除 湿 能 力 ・ 除 湿 ト レー 容量 コン プレ ッ サ ー 方 式 5.0/5.6L/ 日 (50/60Hz) 約 2.0L 計 計 計 
待機 時 消費 電力 (W) 約 0.7 約 0.3 約 0.3 約 0.5 
= zc. 人 念 オ すま ・ 
外形 寸法 (mm) 幅 350X 興 行 285X 高 さ 656 ie i ペ | 幅 383X 興 行 209X 高 さ 540 径 190x 高 さ 330 
質量 ・ 電 源 コ ー ド 長 さ 約 13kg 約 1.8m 約 5.9kg 約 1.8m 約 4.9kg 約 1.8m 約 2.0ke 約 1.8m(AC ア ダ プ ター) 
集 じ ん フィ ルター 静 電 HEPA フ ィ ル ター( 交 換 目 安 : 約 10 年 ) * ム 明正 一 休 穫 志 
ィ 集 じん ・ 脱 中 一 体型 フィ ルター (交換 目安 : 約 2 年 ) hs a a 
ル | 脱臭 フィ ルター 脱臭 フィ ルター( 交 換 目安 : 約 10 年 ) 交換 日 婦 : 交 
タ 抗菌: 防 カビ ホコ リブ ロッ フ プ レフ ィ ル ター ※8 ノ | 質 画 . 防 カビ プレ フィ ルター※8 
| | プレ フィ ルター 使い 捨て プレ フィ ルター(3 枚 入 ) 拓男 防 カ ビブ プレ フィ ルター※8 | し 合い 只 て プレ フィ ルター (人) プル フィ ルター 
人 に 寄り 添う 存在 に 変え て いく ビジ ョ ン 表示 ラン プ や 音 を 抑え な が ら 自 動 で 風量 と デジ タル お 部 屋 の 温度 、 湿 度 を 1% き ざ み で 、 1 日 24 
COCORO AR ToT」 に 計 つ < クラ ッ ド サー ビス 。 当主 規 する 運転 温度 湿度: 電気 代 | 時 間 あ た り の 電気 代目 安 を 1 円 単位 で デジ タ 
a . セー ル で お 知ら せ 。 
スピ ー ド 循環 思 プラズマ クラ スタ ー イ オン で 静電気 を 除去 し な が 動 的 に セン サー の 感度 を 上 げ て 、 素 早く 栓 
気流 ら 、 ホ コリ や 花粉 、 役 小 な 粒子 まで 素早 く 吸 じん 。 知 する 強め の 自動 運転 。 2 を 高 当 適当 の 9 邊 階 で お 知ら せ 。 
時 5 っ の ホコ リ - ニ オイ : 湿 度 . 温 度 ・ 照 度 の 5 つの セン 受 
自 草 揚 際 計 ソノ ソル ター を 定期 的 に 自動 で お 掃除 Am 応 測 記 な 水 タン ク や 加湿 トレ ー の ヌメ リ や ニオ イ の 
CT カー トリ ッ ジ 原因 を 抑え 、 水 まわ り を 清潔 に 保ち ます 。 
し っ かり 特 環 定期 的 に 風量 を 強め て 、 広 い リ ビン グ の 汚れ 3 つの ニオ イ . 湿 度 ・ 温 度 の 3 つの セン サー が お 部 屋 A R00 才 本 
お まかせ 運転 を し っ か り 吸 じ ん 。 セン サー 。 の 状態 を 感知 し 、 自 動 的 に 風量 を 調整 。 使い 捨て 。 後ろ バネ ル の 汚れ 対策 に 。 汚 れ た ら は が す だ 
プレ ラフ ィ ル ター 。 け の 使い 捨て の プレ フィ ルター。 
* 空気 の 状態 を セン サー で み は っ て 自動 で 風 微小 粒子 PM2.5 な どの 微小 な 粒子 の 濃度 (目安 ) を 色 
し - SO 肖 旨 本 義 で 月 呈 加湿 フィ ルター の 汚れ 対策 に 。 汚 れ た ら は が 
プレ フィ ルター 。 す だ け の 使い 捨て の プレ フィ ルター。 
賢い 気流 制御 で お 部 屋 を パワ フル に キレ イ ハウ スタ ダス ト 滞 昌 誠 計 5 a 、 
効果 実感 モー ド ご 内 2 。 ホコ リ の 状態 を 色 で お 知ら せ 。 lv ボタ ン を 長押 し する と ロッ ク が か か り 、 小 さ な 
に する 、 不 在 中 に お すす め の 運転 モニ タ 1 お 子 さま の いた ずら な ど に よる 放 操 作 を 防ぎ 
悩 地 モ ド | 粒子 が よど みや すい 天井 面 を 直接 少 っ て 、 ニオ イモ ニタ ー ニオイ の 状態 を 色 で お 知ら せ 。 22 
循環 気流 に 乗せ て 吸 じ ん 。 スト ッ パ ーー 付き 簡単 に 片手 で 横 方 向 に 動か すこ と が で きる ス 
7 PM2.5 濃度 。 PM2.5 な どの 微小 な 粒子 の 濃度 (目安 ) を 数 キャ スタ ー トッ パー 付き キャ スタ ー。 
2 5 > デジ タル 表示 。 値 で お 知ら せ 。 
= 60 分 間 で より 多く の 微小 な 粒子 を 素早 く 吸 じ ん 。 oki た oY 
きれ い モ デニ タテ | 総合 的 な 汚れ の 状態 を 色 で お 知ら せ 。 お 知ら せ し ます 。 


* 清浄 時 間 算 出 条件 に つい て /〈 適 用 床 面積 と は ) 日 本 電 
屋 の 大 き さ を 基準 と し て 定め て いる 。 ( 各 畳 数 で の 清浄 時 間 の 算出 〉) 上 記 規 定 に より 、 各 畳 数 で の 粉じん 濃 
運転 時 (FU-PC01 は 、 商 品 を 床 に 置い て 、「 強 」 運 転 時 ) に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 


理 法 に 定め る 0.15mg/m" ま で 清浄 で きる 部 


な る まで の 時 間 を 算出 し て いる 。*1 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 商 品 を 壁際 に 置い て 、[ 


業 会 規格 (JEM1467) に て 規定 され て いる 項目 で 、 自 然 換気 回 


数 1(1 回 


機 


た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。 ※1 商品 を 壁際 に 置い て 、「 中 」 
PK50/P50/PC01) の イオ ン が 測定 で きる 床 面 積 の 目安 で す 。 ※2 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1411) に 基づい た 数 値 。※3 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1426) に 基づい た 数 値 。※4 ( 
/kWh( 税 込 ) [2014 年 4 月 改定 ] (家電 公 取 協 調べ ) で 算出 。※5 室温 30C、 湿 


は ナイ トラ イト ) 切 時 。 電力 料金 目安 単価 27F 


けた と き の 1 日 あたり の 除湿 量 。※7 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1426) に 基づき 室 


運転 時 (KI-PD50、FU-PK50/P50) (FU-PC01 は 、 床 に 置い て 、「 強 」 運 転 時 ) に 部 


SGS 旬 試験 方 法 :JIS Z 2801 フィ ルム 密着 法 。 人 抗 


団 


試験 方 法 : JIS Z 2911 カビ 抵抗 性 試験 。 倫 防 カビ 方 法 : 後ろ パネ ルネ ッ ト に 防 カ 


[空気 清浄 機 の 集 じん ・ 脱 臭 能力 に つい て ] 


/ 時 間 ) の 条件 に お いて 、 粉 じん 濃度 1.25mg/m?* の 空気 の 汚れ を 30 分 で ビル 衛生 管 
度 を 1.25mg/m* か ら 0.15mg/m*、 す な わ ち 初期 濃 


度 の 12% の 粉じん に 


床 面積 の 部 


屋 中 央 (床上 1.2m) で 測定 し た 1cm* 当 


屋 中 央 (床上 1.2m) で 25,000 個 /cm*(KI-PD50) 、7.000 個 /cm*(FU- 


) 内 は モニ ター ラン プ (FU-PC01 


度 60% 時 の 消費 電力 は 210/220W(50/60Hz)。※6 室温 27C、 相 対 湿 度 60% を 維持 し 続 
温 20C、 湿 度 30% で 算出 。 加 湿 ト レー に 水 が 入 っ て いる 場合 の み 加 混 し ます 。 ※8 ぐ 抗菌 >@ 試 験 機関 :( 一 財 ) ボー ケン 品質 評価 機構 / 
方 法 : 後 ろ パ ネル ネッ ト に 抗菌 剤 を 含浸 。 倫 対象: 後ろ パネ ルネ ッ ト に 付着 し た 菌 。 較 試験 結果 :99% 以 上 抗菌 。 く 防 カ ビ > 介 試 験 機関 :( 一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機構 
ビ 剤 を 含浸 。 欠 対象 : 後 ろ パ ネル ネッ ト に 付着 し た カビ 菌 。 較 試験 結果 : 菌糸 の 発育 が 認め られ な い 。 


・ タ バ コ の 有害 物質 (一 酸化 炭素 等 ) は すべ て 除去 で きま せん 。・ 常 時 発生 し 続け る ニオ イ 成分 (建材 臭 - ペ ッ ト 臭 等 ) は すべ て 除去 で きる わけ で は あり ませ ん 。 


お 使い に な る 状況 (例え ば 喫煙 本 数 ) に よっ て は 数 ヶ月 で 劣化 する 場合 が あり ます 。* 


換 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 こ の よう な 使い 方 を され る と き は 、 お 部 


* タ バ コ や 焼肉 な ど 、 強 い ニ オイ が ある 時 に お 使い に な る と 、 数 週間 か ら 数 ヶ月 で フィ ルター か ら ニ オイ が 発生 し 、 フ ィ ル ター 交 


屋 の 換気 と 併 


し て お 使い いた だ く こ と を お 勧め し ます 。 


© © ee 


© @ ゅ . 」 ] ” 
\ フラ スマ クラ スタ ー 人 和光 機 ば / も 〇 に eS 
ご 家庭 だ け で な く 、 e ? 
人 が 集まる 様々 な 空間 で も 
活躍 し ます 。 


シャ ー プ の 空気 清浄 機 は ご 家庭 だ け で な く 、 
オフ ィ ス や 店 舗 な ど 不 特定 多数 の 方 が 入れ 替わり 滞在 する 
パブ リッ ク 空 間 に も お すす めで す 。 


| pomtOl 話 罰 pont02 議 ” pomo3 議 。  ponos 


高 濃度 の 大 風量 で 助かる : 空間 に 溶け 込む 
イオ ン を 放出 ” : すばやく 浄化 : ロー メン テ ナ ン ス すっ きり デザ イン 
プラ ズ マ クラ スタ ー が 、 フ ィ ル : 大 風量 と 独自 の 循環 気流 で : プレ フィ ルター の お 手入れ は : いろ いろ な 空間 に すっ きり と 
ター で は 取れ な い 付 着 し た 空 : イオ ン を 届け 、 す ば や く 空 気 : 自動 掃除 で ラク ラク 。 : な じ む 、 洗 練 さ れ た デザ イン を 


気 の 汚れ まで キレ イ に し ます 。 : を 浄化 し ます 。 : 採用 し まし た 。 


不 特定 多数 の 方 が 入れ 替わり 滞在 する パブ リッ ク 空 間 に お すす め 


ws 


る ⑧ イ ラス ト 、 写 真 、 図 は イメ ー ジ で す 。 
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プラ ズ マ クラ スタ 々 ター 空気 清浄 機 オプ ショ ン 交 次 用 フィ ルター / 別売 品 詳細 は 、 シ ャ ー プ 空気 清浄 機 の ホー ムペ ー ジ を 


適応 機種 形 名 外人 格 | 交換 の 目安 適応 機種 形 名 外人 格 | 交換 の 目安 
KEX100/FX100/GX100/HP100/ 6 KC-E70/D70/70E2770E1770TH1/ 了 。 0 
JP100/LP100/NP100/PX100/ | 生み 2 ル タ ) FZ-E100HF 7.700 円 | 約 10 年 ※1 700Y7/700Y6 服 穫 フィ ルター FZ-D70DF 4.950 円 | 約 10 年 ※1 
WF100 KIGS50/HS50/JS50/LS50/NS50/ 
KIEX75/FX75/GX75/HX75/JX75/ PS50/S50E9/S50E8/S50E7/ 
LX75/L75YX/X75E7/NX75/ S50E6/S50E5 
N75YX/X75E8/PX75/P75YX/ | 集 じ ん フィ ルター i KC-F50/G50/H50/J50/L50/N50/ ー 6 
X75E9/J75YX/X75E6/WF75/ | (HEPA フ rrs-) FZ-E75HF 5.720 円 | 約 10 年 ※1 P50/F50E3/50TH6/50TH4/ 服 貞 フィ ルター FZ-F50DF 4400 円 | 約 10 年 1 
F75E3/X75E4/X75E5/750Y8/ 50TH3/50TH2/H500Y/J500Y/ 
H75YX/PX70 L500Y/N500Y/P500Y/500Y9/ 
集 じん フィ ルター 5 500Y8 
KIEX55/FX55 | 1 和 ※1 
ンー Mi 中 089 聞 | KC-30T7/30T6 臭 フ ィ ル ター FZ-H30DF 2.860 円 | 約 2 年 ※1 
KC-GD70/HD70 depAzyua-) FZ-GDT7OHF | OD 約 10 年 ※1 RCSOIS 脱 上 フィ ルター FZ-G30DF 2.860 円 | 約 2 年 ※] 
脱 邊 フィ ルター FZ.GD70DE 4950 円 | 約 10 年 ※ KCE507D50/50E2750E1750TH1/ | っ ルター FZ.D50DF 4.400 円 | 約 10 年 ※1 
KLGS70/HS70/JS70/LS70/NS70/ SOOYTIGOONS a 
S70E4/S70Y9 集 じ 4 フィ ルター F ァ .D70HF 5.390 円 | 約 10 年 ※1 KI-BX85/DX85/85Y40 脱 具 フィ ルター FZ-BX85DF 6.600 円 | 約 10 年 ※1 
KC-D70/E70/F70/70E2/70E1/ (HEPA フ ィ ル ター) " 1 。 KLBX70/DX70 上 具 フ ィ ル ター FZ-BX70DF 6.050 円 | 約 10 年 ※1 
KGS80HS507JS507L5507NS507 8886 RI FZ-BX50DF | 5.500 円 | 約 10 年 ※ 
PS50/S50E8/S50E9/S50E7/ KC-B70/70E9/700Y5 脱臭 フィ ルター FZ-B70DF 4.950 円 | 約 10 年 ※1 
S50E6/S50E50 KC-B50/50E9/500Y5 層 具 フィ ルター FZ-B50DF 4.400 円 | 約 10 年 ※1 
KC-D50/E50/F50/G50/H50/J50/ 6 KIAX80 説 臭 フィ ルター FZ-AX80DF 6.600 円 | 約 10 年 ※1 
集 じ ん フィ ルター の M トド 
L50/N50/P50/F50E3/50E2/ -)、 FZ-D50HF 4.840 円 | 約 10 年 ※1 ー 
50E1/50TH6/50TH4/5oTHs/ | PAZ タ う KIAX70 脱 上 フィ ルター FZ-AX70DF 6.050 円 | 約 10 年 ※1 
50TH2/50TH1/H500Y/J500Y/ KL-EX100/FX100/GX100/HP100/ 約 120 ヶ 月 
L500Y/N500Y/P500Y/500Y9/ JP100/LP100/NP100/WF100/ | 加湿 フィ ルター FZ-E100MF 3.520 円 | 弄 0 
500Y8/500Y7/500Y6 LS70/NS70 
EE _ 先 ん 評 Fz.D40SF 4070 円 | 約 5 年 ※1 KL-PX100/LX75/L75YX/NX75/ 
体型 フィ ル タ N75YX/PX75/P75YX/PX70/ ES FZ-L75MF 4.290 円 | 約 120 ヶ 月 
KIHS40/JS40/LS40/NS40/PS407 a X75E7/X75E8/NS50/S50E8/ 5 " ( 約 10 征 ) 
LD50/ND50/PD50 FZ-G40SF 3.630 円 | 約 2 年 ※1 X75E9/PS50/S50E9 
KC-G40/40TH4/40TH5 KGS707GS50/HS70/HS507JS707 約 120 ヶ 月 
集 じん フィ ルター 開 JS50/LS50/S50E7/S50E6/ 加湿 フイ ルター FZ-G70MF 2.860 円 | 避 
MA (HEpA2rks-) 「7-BX85HF | 6270 円 | 約 10 年 ※1 S50E5/S70E47S70Y9 ba 
KBX70/DX70 集 じん フィ ルター と 隊 KI-AX80/AX70/BX85/BX70/DX85/ 
KC-B70/70E9/700Y5 (HEPA2 ィ ルル ター) FZ-BX7OHF | 5.390 円 | 約 10 年 ※1 DX70/EX75/EX55/FX75/FX55/ 
KBX507DX50 集 じん フィ ルター エフ 」 。 g GX75/HX75/JX75/J75YX/ 6 a 約 120 ヶ 
KC-B50/50E9/500Y5 (HEPA フ ィ ル -) 「Z-BX50HF 4.840 円 | 約 10 年 ※1 X75E6/WF75/F75E3/X75E4/ 性 フ ィ ルター FZ-AX8OMF 2.860 由 約 120 ヶ 月 
集 じ ん フィ ルター 拓 X75E5/85Y40/750Y8/H75YX 
KI-AX80 (EPA イル タ ) FZ-AX80HF | 6.270 円 | 約 10 年 ※1 KC-GD70/HD70 
KAX70 集 じん フィ ルター 。 co KI-BX50/DX50 
KC-A70/70E8/700Y4 (HEPA フ rs-) 「Z-AX70HF 5.390 円 | 約 10 年 ※1 KC-A70/A50/A40/B70/B50/B40/ 
集 じん フィ ルター エフ _ と x D70/D50/D40/E70/E50/E40/ 
KC-A50750E87500Y4 Ua FZ-A50HF 4.950 円 | 約 10 年 ※1 F50E3/F70/F50/F40/G50/ 
じん ・ 次 G40/H50/J50/L50/N50/P50/ 
KC-A40/B40/40P1 ; 4,070 移 5 年 ※1 
ター CAOSE 円 | 約 5 年 Y80/Y65/Y45/Z80/Z65/Z45/ 
じん フィ ルター 
FZ-A80HF 6.270 円 | 約 10 年 ※1 Z40/70E9/70E8/70E2/70E1/ 
FUA80/D80/E80 ーー 本 本 中 65E7/65E6/65Y2/50E9/50E8/ | 加湿 フリ ルター FZ-Y8OMF 2.860 円 約 120 ヶ 月 
% 具 フィ ルター FZ-A80DF 4.840 円 | 交換 不要 ※2 50E2/50E1/50TH6/40TH5/ 
FU-GK50/JK50/LK50/PK50/H50/ | 集 じん フィ ルター に っ と ※ 50TH4/40TH4/50TH3/50TH2/ 
J50/L50/N50/P50/L50BK/ (HEPA フ ィ ル ター) に こつ | 二 4 前 1 0 年 ※ 50TH1/45Y2/40P1/700Y7/ 
N50BK 上 % 臭 フィ ルター FZ-GK50DF 4.400 円 | 約 10 年 ※1 700Y6/700Y5/700Y4/650Y3/ 
了 四 5 H500Y/J500Y/L500Y/N500Y/ 
FUA51/B51/D51/E51/F51651 | まじ ん イル ター EZ-A51HF 4.950 円 | 約 10 年 ※1 p500Y/500Y9/500Y8/500Y7/ 
KC-W80/Y80/Z80 信じ ん フイ ルター、FZ-W80HF 6.930 円 | 約 10 年 ※1 OY OY S/R VAAN 
( 拉 HEPA フ イル ター) KFHS407JS407LS40/NS407PS407 | っ ルター FZ.H40MF 2.420 円 | 約 60 月 
KC-W65/Y65/Z65/65E7/65E67 集 じん フィ ルター エフ.W65HF 6.050 円 | 約 10 年 ※1 LD50/ND50/PD50 3 ' 介 5 抽 
65E5/65Y2/650Y3 仙 黄 HEPA フ イル ター) KC-C150/C100/C70/W80/W65/ 加湿 フィ ルター FZ-C100MF 2.420 円 | 約 24 ヶ 月 
KCW457W45Y/Y45/Z45/45Y2/ | 集 2 ん フィ ルター FZ.W45HF 5.390 円 | 約 10 年 ※1 W45/W45Y/65E5 8 TA 82) 
450Y3 ンー : KC-30T7/30T6/30T5 加湿 フィ ルター FZ-G30MF 2.420 円 | 約 60 ヶ 月 @5 
ーー DD の ーーーー ーー トー ーー 30T4/30T3/80T2/80Ti 0 フル ター Z-Z30MF 2.420 円 | 約 60 ヶ 月 %5 
じん フィ ルター ※ 
KC-W35 (HEPA フィ ル x-) 「Z-W35HF 5.170 円 | 約 10 年 ※1 KC-Y30 加湿 フィ ルター FZ-Y30MF 2.200 円 | 約 24 ヶ 月 (2) 
KC-30T7/30T6/30T5 FZ-G3OHF 3.300 円 | 約 2 年 ※1 KC-W35/35CN1 加湿 フィ ルター FZ-35C1MF | 2.200 円 | 約 12 ヶ 月 
KC-Y30/35CN1/30K2/30K1/ KC-51C1 加湿 フィ ルター FZ-51C1MF 2.420 円 | 約 12 ヶ 月 91 名 
30T4/30T3/30T2/30T1 集 じん 脱臭 語 集 じ ん フィ ルター と 
FU-A30/B30/D30/E30/F30/ ET tg FZ-Y3OSE 3.520 同 | 凍 2 年 導 KC-35C1 (OHEPA204-) FZ-35C1HF | 5390 円 | 約 5 年 
Y30CX/Z30CX/30P1 加湿 フィ ルター FZ-35C1MF 2.200 円 | 約 12 ヶ 月 91 年) 
集 じ ん ・ 脱 中 ※ 本 
FU-NC01/PCO1 フィ ルター FZ-N15SF 3.520 円 | 約 1 年 ※1 FU-Z51CX 0 FZ-Z51HF 5.500 円 | 約 10 年 ※1 
集 じ ん (HEPA)・ 有 中 雪 ; 補 9 
FP-AT3 ZATISSF 4.950 円 | 約 2 年 ※1 FU.W53CXW43CX/Y53CX ター FZ-S51HF 5.500 円 | 約 10 年 ※1 
集 じん (HEPA) 有 > 還 
FPFX2 一 体型 フィ ルター 『Z-FX2SF 4.620 円 | 約 2 年 ※1 FU.U53CX/S40CX/T43CX ター、FZ-S51HF 5.500 円 | 約 5 年 
に 集 じ ん (HEPA . 脱 中 2 年 じ 
P-140EX - 細 202-6 り 「 人 14EXSF | 19.800 円 | 約 2 年 ※1 FUS51CX/T51CX/51E3C/ HE な 『 ZS51HF 5.500 円 | 約 5 年 
FU-F28/G30/H30/J30/L30 FZ-F28SF 3.520 円 | 約 2 年 ※1 ED 有 中 フィ ルター FZ-S51AF※3 | 1.980 円 | 約 5 年 
” EE 集 じ ん フィ ルター ※ 
KC-C100 ター FZ-C100HF | 6.050 円 | 約 5 年 FU-Y43CX ieplpu)「Z-Y43HF 5.280 円 | 約 10 年 ※ 
5 ルター 集 じ ん フィ ルター 
KCC70 ター FZ-C70HE 5.390 円 | 約 5 年 FU_W28CX (上 HEPA フ 7 ル タ -) FZ-T28SF 5.500 円 | 約 4 年 ※1 
KI-EX100/FX100/GX100/HP100/ ーー の ター 
ルター 上 ※1 1] ペペ ※ じん フィ ルター 
OO ONE OR EODE 8.250 円 | 約 10 年 S25CX※4/T28CX/U28CX/ (9 僧 HEPA フ 7 ル タ -) FZ-T28SF 5.500 円 約 2 年 
KLEX75/FX75/GX75/HX75/JX75/ a a CA 4 上 臭 フィ ルター 
J75YX/X75E6/WF75/F75E3/ % 臭 フィ ルター FZ-E75DF 7.700 円 | 約 10 年 ※1 5 ペ 
X75E4/X75E5/750Y8/H75YX 約 10 年 P51CX/63K2C/60K1C/56K2C/ | 集 じ ん フィ ルター ヒッ P60OSF 9.900 円 約 5 年 
放 記 53K1C※5/53V6C/51CK/ 洗え る 脱臭 フィ ルター 8 
KIEX55/FX55 拉 具 フィ ルター FZ-E55DF 7.150 円 | 約 10 年 ※1 BB 
KIGS707HS70/JS70/LX75/LS70/ 
NX75/NS70/PX75/S70E4/ FU-M21S/M20G/N25CX FZ-M21HF 4.950 円 約 2 年 
S70Y9/L75YX/X75E7/N75YX/ 必 臭 フィ ルター FZ-F70DF 4.950 円 | 約 10 年 ※1 
X75E8/P75YX/X75E9/PX70 
KC-F70 
@ 交 換 の 目安 / 加 混 フ ィ ル ター は 定格 加湿 能力 に 対し 、 加 湿 能力 が 50% に 落ち る まで の 時 間 。 加 湿 空気 清浄 運転 を 1 日 8 時 間 し た 場合 の 交換 の 目安 で す 。 使用 状況 や 洗い 方 に よっ て は 、 寿 命 が 早まる 場合 が あり ます 。 定期 的 
(1 ヶ月 に 1 回 程度 ) に フィ ルター の お 手入れ が 必要 で す 。※1 交換 の 目安 : 一 般 家庭 で 1 日 タバ コ 5 本 吸っ た 場合 。 そ の 他 の 集 じ ん フィ ルター に つい て は 、 一 般 家 庭 で 1 日 タバ コ 10 本 吸っ た 場合 。FZ-14EXSF の み 、1 日 タバ コ 25 
本 吸っ た 場合 。 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) 試験 に よる 。 (使用 場所 や 設置 場所 に より 交換 時 期 は 異な り ます 。) ※2 定期 的 な 水洗 いで 脱臭 効果 を 回 復 。 使 用 状況 や 洗い 方 に よっ て 脱臭 効果 が 回 復 し な いこ と が あり 、 交 


換 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 ※3 ホル ム ア ル デ ヒ ド の 濃度 を WHO (世界 保健 機関 ) 勧 告 値 及び 改正 建築 基準 法 値 0.08ppm 以 下 に 低減 する 場合 の 交換 目安 は 6 崇 の お 部 屋 な ら 約 2.5 年 で す 。 ※4 フィ ルター 寸法 は 同じ た 
め 、 使 用 可 。 性 能 は 変わ り ま せん 。 そ れ ぞ れ の 正規 フィ ルターFZ-S25SF、FZ-R25SF、FZ-P25SF、FZ-R6MF、FZ-P40SF、FZ-J20F は いずれ も 在庫 僅少 で す 。 ※5 FZ-N60SF/N60HF の 代わ り に 使用 可 。 但 し 、 本 体内 の フィ 
ルター 仕切 り を 外し て ご 使用 くだ さい 。HEPA フ ィ ル ター と 脱臭 フィ ルター の セッ ト で の み 使 用 可 。 正 規 フ ィ ル ターFZ-N60HF に 比べ て 制 菌 性 能 が つき 1,000 円 高く な り ま す 。 そ れ ぞ れ の 正規 フィ ルターFZ-N60HF は 在庫 僅少 で す 。 
人 @2000 年 以前 発売 の 交換 用 フィ ルター は 、 シ ャ ー プ 空気 清浄 機 の ホー ムペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 


3 6 os 交換 用 フィ ルター 
ご 覧 くだ さい 。 https://jp.sharp/kuusei/filter a 


使い 捨て プレ フィ ルター (6 枚 入 ) (交換 の 目安 : 約 1 ヶ月 ※1) ペッ ト 用 脱臭 フィ ルター/ キ ッ チ ン 用 脱臭 フィ ルター( 交 換 の 目安 : 約 2 年 ※1) 
適応 機種 形 名 同和 適応 機種 形 名 (ベッ ト 用 ) | 形 名 (キッ チン 有 ) | 直売 価 格 | フイ ルター サイ ズ 
KFEX100/FX100/GX100/HP100/JP100/LP100/ KC-C150/W80/Y80/Z80 FZ-DF80K1 | FZ-KF80K1 | 2.640 円 | 450x249m 
NP100/PX100/WF100 FZ-PF10K1 1.100 円 | 530x270m KIGS70/S70E4/S70Y9/HS70/JS70 
KC-GD70/HD70 KC-D70/E70/F70/70E2/70E1/ FZ-DF70K2 | FZ-KF70K2 | 2.420 円 | 462X238m 
KIAX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/ 70TH1/700Y7/700Y6 
JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/ KC-A70/B70/C100/W65/Y65/Z65/ 
FZ-PF80K1 935 円 | 455x255m AKG FZ-DF70K1 | FZ-KF70K1 | 2.420 円 | 400X247mm 
5Y2/700Y5/700Y4/650Y3 
KC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/ KI.GS50/HS50/JS50/NS50/LS50/ 
70TH1/700Y7/700Y6 HS40/JS40/LS40/NS40/S50E8/ 
KAX70/BX70/BX50/DX70/DX50/EX55/FX55 S50E7/S50E6/S50E5/LD50 
KC-A70/A50/A40/B70/B50/B40/C100/C70/W65/W45/ KC-D50/D40/E50/E40/F50/F40/ 
W45Y/Y65/Y45/Z65/Z45/Z40/70E9/70E8/65E7/ | FZ-PF70K1 880 円 | 385x250mm G50/G40/H50/J50/L50/N50/ FZ-DF50K2 | FZ-KF50K2 | 2.200 円 | 430x220m 
65E6/65E5/65Y2/50E9/50E8/45Y2/40P17700Y5/ F50E3/50E2/50E1/50TH4/ 
700Y4/650Y3/500Y5/500Y4/450Y3 50TH3/40TH4/50TH2/50TH1/ 
KHLX75/L75YX/X75E7/LS70/NX75/N75YX/X75E8/ H500Y/J500Y/L500Y/N500Y/ 
PX75/P75YX/X75E9/NS70/PX70 FZ-PF80F1 1.045 円 | 480x345mm 500Y9/500Y8/500Y7/500Y6 
RGS5OHS5OJS507LS507HS407J540LS40NS507 a) 
NS40/850E8/PS50/PS40/S50E9/S50E7/S50E6/ EAE |FZ-DF50K1 | FZ-KF50K1 | 2.200 円 | 370x234m 
S50E5/LD50/ND50/PD50 500Y4/450Y3 
KC-D50/D40/E50/E40/F50/F50E3/F40/G50/G40/ FU-A80/D80/E80 FZ-DF80F1 |FZ-KF80F1 2.640 円 | 392x286m 


H50/J50/L50/N50/P50/Y30/50E2/50E1/ 
50TH4/40TH4/50TH6/40TH5/50TH3/50TH2/ 


KC-Y30/30K2730K1/30T4/ 


FZ-PF51F1 935 円 | 410x275m 30T3/30T2/30T1 
50TH1/H500Y/J500Y/L500Y/N500Y/P500Y/ RUAS1A30851530D51D307 還 加 | 2200 皿 380x238m 
500Y9/500Y87500Y7/500Y6/30K2/30K1/30T4/ EBIEOIEBHPSOGO 人 GO 
30T3/30T2/30T1 


Y30CX/Z51CX/Z30CX/30P1 


FU-A51/A30/B51/B30/D51/D30/E51/E30/ 
F51/F30/G51/H50/J50/L50/L50BK/N50/P50/ 


N50BK/Y43CX/Y30CX/Z51CX/Z30CX/30P1 交換 用 遇 取り シー ト 
FP-AT3 FZ-PF30F1 935 円 | 285x285mm 
FU-F28/G30/H30/J30/L30 
KC-30T7/30T6/30T5 FZ-PF28F1 | 935 円 | 330X330m 適応 機種 形 名 生生 放 交 接 の 卓史 


FU-GK50/JK50/LK50/PK50 FZ-GK50KS 1.540 円 約 2 ヶ月 * 
* 使 用 環境 に より 交換 時 期 が 早く な る こと が あり ます 。 


使い 捨て 加湿 プレ フィ ルター (6 枚 入 ) (交換 の 目安 : 約 1 ヶ月 ※2) 


適応 機種 形 名 | 人 
KLEX100/FX100/GX100/HP100/JP100/LP100/NP100/WF100/LS70/ 
NS70/PX100/LX75/L75YX/NX75/N75YX/PX75/P75YX/PX70/ 


Ag' イ オン カー トリ ッ ジ 


X75E7/X75E8/NS50/S50E8/X75E9/PS50/S50E9/AX80/AX70/ 形 名 希望 小売 価格 (税込) 交換 の 目安 
BX85/BX70/DX85/DX70/EX75/EX55/FX75/FX55/GX75/HX75/ FZ-PF10MF | 1.100 円 FZ-AGO1K1( 個 ) 990 円 
JX75/J75YX/X75E6/WF75/F75E3/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/ FZ-AGO 1K2(% 個 ) 1.980 円 約 1 年 ※2 
YX FZ-AGO1K4(4 條 A 3,960 円 
KC-GD70/HD70 3 
EIN KI BOOC7BX857B27C7BX5C7D7657D7OD5O7EX 00/EX75/EX55/FX100/FX75/FX55/GS70/ 
MS A 本 凍 生 EN OE GS50/GX100/GX75/HP100/HX75/HS70/HS50/HS40/JP100/JX75/JS70/JS50/JS40/LP100/LX75/ 
780/265/Z45/Z40/70E9/70E8/70E2/70E1/65E7/ LS70/LS50/LS40/L75YX/X75E7/NP100/NX75/NS70/NS50/NS40/N75YX/X75E8/PX100/PX75/ 
65E6/65Y2/50E9/50E8/50E2/50E1/50TH6/40TH5/50TH4/ FZ-PF50MF | 1.100 円 PX70/PS50/PS40/P75YX/X75E9/J75YX/X75E6/S50E8/S50E9/S50E7/S50E6/WF100/WF75/ 
40TH4/50TH3/50TH2/50TH1/45Y2/40P1/700Y7/700Y6/ F75E3/S70E4/S70Y9/X75E5/X75E4/85Y40/H75YX/750Y8/S50E5/LD50/ND50/PD50 
700Y5/700Y4/650Y3/H500Y/J500Y/L500Y/N500Y/P500Y/ KC-A70/A50/A40/B70/B50/B40/D70/D50/D40/E70/E50/E40/F70/F50/F50E3/F40/GD70/HD70/G50/ 
500Y9/500Y8/500Y7/500Y6/500Y5/500Y4/450Y3 G40/H50/J50/L50/N50/P50/W80/W65/W45/W45Y/Y80/Y65/Y45/Z80/Z65/Z45/Z40/70E9/70E8/ 
70E2/70E1/65E7/65E6/65E5/65Y2/50E9/50E8/50E2/50E1/50TH6/40TH5/50TH4/40TH4/ 
50TH3/50TH2/50TH1/45Y2/40P1/700Y7/700Y6/700Y5/700Y4/650Y3/H500Y/J500Y/L500Y/ 
交換 用 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 ユニ ッ ト N500Y/P500Y/500Y9/500Y8/500Y7/500Y6/500Y5/500Y4/450Y3 


適合 機種 形 名 隊 a リフ レッ シュ パッ ク 
KI-AX80/AX70/BX85/BX70/DX85/DX70/EX100/EX75/EX55/ ーー 
FX100/FX75/FX55/GX100/GX75/HX75/JX75/J75YX/WF100/ | 1Z-C75S(1 個 ) 5,553 円 適応 機種 形 名 | 希望 小売 価格 
WF75/F75E3/X75E4/X75E5/X75E6/85Y40/750Y8/H75YX 上 
KLBX50/DX50 IZ-C75P( 伺 2.750 円 KI-PX100 FZ-ST10KI |20.900 円 
FP-FX2 KI-PX75/P75YX/X75E9/PX70 FZ-ST70KI | 17.600 円 
KIGS70/GS50/S70E4/S70Y9/HS70/HS50/HS40/JS70/JS50/ KC-F50/G50/H50/J50/L50/N50/P50/F50E3/50TH6/50TH4/ 
JS40/LS70/LS50/LS40/LX75/L75YX/X75E7/NS70/NS50/PS50/ | 1Z-C90M(1 個 ) 3.080 円 50TH3/50TH2/H500Y/J500Y/L500Y/N500Y/P500Y/500Y9/ FZ-ST50KC | 9.900 円 
NS40/PS40/NX75/N75YX/X75E8/S50E5/S50E6/S50E7/S50E8/ 500Y8 
S50E9/LD50/ND50/PD50 
KLPX100/PX75/P75YX/X75E9/PX70 IZ-C100C2(2 働 | 6.820 円 
KLHP100/JP100/LP100/NP100 IZ-C100S2(2 働 | 7.700 円 
FP-AT3/140EX IZ-C90M2(2 働 6.160 円 
⑱ こ れ ら の 商品 は 、 安 定 し て 高 濃度 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 放出 する た め に 定期 的 に プラ ズ マ クラ スタ ー イ 
オン 発生 ユニ ッ ト の 交換 が 必要 で す 。 
人 総連 転 時間 約 17, 500 時 間 (1 日 24 時 間 連 続 し て 運転 し た 場合 約 2 年 、1 日 8 時 間 毎 日 使用 し た 場合 約 6 


年 ) 経 過す る と 、 本 体 の ラン プ が 点 減 し 交換 時 期 を お 知ら せ し ます 。 約 19,000 時 間 ( 約 2 年 2 ヶ月 ) 経 過す る と プ 
ラズ マク ラス ター イオ ン の 放出 を 停止 し ます 。 


商品 別 清浄 時 間 の 目安 ( 集 じ ん ) 


品 番 KI-PX100 KI-PX75 KI-PX70 KI-PS50 KI-PD50 FU-PC01 
適用 床 面積 へ ~46 蝶 34 明 ー81 中 28 財 ー21 崩 ー6 財 
46 財 30 分 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 
84 晶 24 分 30 分 ー ー ー ー ー ー ー ー 
81 時 22 分 28 分 80 分 ー ー ー ー ー ー ー 
25 財 18 分 23 分 25 分 (23 時 )30 分 ー ー (23 崩 )30 分 (23 崇 ) 30 分 (23 豊 ) 0 分 ー 
21 時 16 分 20 分 22 分 28 分 ー 30 分 28 分 28 分 28 分 = 
18 蝶 14 分 18 分 19 分 25 分 30 分 27 分 25 分 25 分 25 分 ー 
14 骨 11 分 14 分 16 分 20 分 25 分 22 分 20 分 20 分 20 分 ー 
12 骨 9 分 12 分 14 分 18 分 22 分 19 分 18 分 18 分 18 分 ー 
10 財 8 分 11 分 11 分 15 分 19 分 16 分 15 分 15 分 15 分 = 
8 時 6 分 9 分 9 分 12 分 15 分 13 分 12 分 12 分 12 分 ー 
6 時 5 分 7 分 7 分 9 分 12 分 10 分 9 分 9 分 9 分 30 分 
* 清 浄 時 間 算 出 条件 に つい て /( 適 用 床 面積 と は 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) に て 規定 され て いる 項目 で 、 自 然 換気 回 数 1 (1 回 / 時 間 ) の 条件 に お いて 、 粉 じん 濃度 1.25mg/m? の 空気 の 汚れ を 30 分 で ビル 衛生 管理 法 に 定め る 
0.15mg/m' ま で 清浄 で きる 部 屋 の 大 き さ を 基準 と し て 定め て いる 。 ( 各 結 数 で の 清浄 時 間 の 算出 ) 上 記 規定 に より 、 各 結 数 で の 粉じん 濃度 を 1.25mg/m? か ら 0.15mg/m?、 す な わ ち 初期 濃度 の 12% の 粉じん に な る まで の 時 間 を 算出 し て いる 。 
※1( 使い 捨て プレ フィ ルター) 使用 環境 に よっ て 交換 時 期 に 差 が 出 ま す 。 (ペッ ト 用 脱臭 フィ ルター) 当社 調べ 。 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) と は 異な り ま す 。 ※2 1 日 平均 2.5L の 水 を 使用 し た 場合 ( 総 使用 量 :Ag イオ ンカ ー 


リッ ジ は 900L、 使 い 捨て 加湿 プレ フィ ルター は 75L) が 交換 の 目安 で す 。 水質 、 使 用 環境 に よっ て は 交換 時 期 が 早く な る こと が あり ます 。*QH コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み と っ て くだ さい 。 


全 加 混 フ ィ ル ター で 水 が 気 化す る 時 に 吸い 込ん だ 空気 の 熱 が 奪わ れる た め 、 吹 き 出す 風 の 温度 は 室温 より 低く な り ま す 。 葵 タン ク の 水 は 必 ず 水 道 水 を お 使い くだ さい 。 井戸水 や 浄水 器 な どの 水 を 使用 する と 、 
雑菌 が 繁殖 し や すく な り ま す 。 倫 加 湿 量 は 日 本 電機 工業 会 の 規格 (JEM1426) に 基づき 室温 20C・ 湿 度 30% の 時 で す 。 お 使い に な る お 部 屋 の 広 さ ・ 構 造 ・ 材 質 に より 変わ り ます 。 


プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 機 オプ ショ ン 


[ 交換 用 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 ユニ ッ ト ] E 系 理 小売 休 格 
適応 機種 品名 形 名 を 交換 の 目安 
適合 機種 形 名 秋 選 小売 価格 ( 屯 5 (税込 
G-NX15/MX15 IZ-C100M( 働 5.500 円 Ag「 イ オン カー トリ ッ ジ (1 個 入 ) | FZ-AG01K1 990 円 | 約 1 年 ※1 
G-HTA20/KTA20/LTA20/HTA30/HC15/JC15/KC15/ a G-FK100/GK100 | Ag「 イ オン カー トリ ッ ジ (2 個 入 ) | FZ-AGO1K2 1.980 円 | 約 1 年 ※1 
LC15 IZ-C90M( 伺 3.080 円 人 ーー 
G-GA130 1Z-C80S2(2 27.500 円 NENIG2 上 MM 人 2 3.960F| 約 1 年 * 
IG-DC15/EC15/FC15/GC15/EX20 IZ-C75C( 働 2.750 円 IG-DK100/EK100/ | 交換 用 加湿 フィ ルター IZ-MFDK10 2.750 円 1 
IG-DX100/DK100/EK100/FK100/GK100/D230、 ご FK100/GK100 = 
PF-ETC1/FTC1/FTH1/GTH1/HTC1/HTH1/JTH1 IZ-C75S(1 作 ) 5.553 円 フェ イス ケア ルー パー IZ-FLDK10 1.980 円 字 
G-DK1S/GK1S IZ-C75P( 働 2.750 円 G-DK100/DX100/ | 花粉 キャ ッ チ フィ ルター ※3_ 
IG-CM1/DM1S/DL1S/GBP1/HBP1/GTA20/NM1S IZ-CCM1( 働 3.080 円 i SOO SR 0 0 間 
IG-B20/C20 IZ-CB20( 伺 2.750 円 1 シー ズ *・ 
CGC IZ.CB15 仙 2750 円 G-DK1S/GK1S | 交換 用 加湿 フィ ルター(2 枚 入 ) | 1Z-MFDK1S | 1.100 円 | 2 ダグ 
G-B200 IZ-CB200( 伺 8.250 円 守 8 シー ズン 
EK100 IZ-CBK1000W 8 600 G-BK100 交換 用 加湿 フィ ル タ IZ-MFBK10 1.980 円 | 049y 有 っ 
G-A1007/B100/C100 IZ-CB100 人 6.600 G-GCF15/ 集 じん 脱臭 一 体型 フィ ルター(1 枚 ) て 1 年 ※ 
OD HCF15 洗え る 脱 四 フィ ルター(1 枚 ) | !ZFGCF15 | 2.200 円 |62 月 1 年 
⑯ プ ラズ マク ラス ター イオ ン 発生 機 は 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン を 届け る た め に 本 体 吹 き 出 G-DC15 人 AA IZ-D15AC 2.090 円 ー 
し 口 か ら 風 を 吹き 出し ます 。 こ の た め 、 設 置場 所 に よっ て は 肌寒く 感じ る こと が あり ます 。 AC ァ タプ ター( デ スク トッ プ 
⑯ プ ラズ マク ラス ター イオ ン を 維持 する た め に 、 定 期 的 に フィ ルター 清掃 が 必要 で す 。 GrBC157CC15 | 半生 IZ-B15AC 2.090 円 寺 
⑯ 本 体 か の ら 「 ジ ー、 ジ ー」 ま た は 「 ジ ー」 と 音 が し ます が 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン が 発生 する と 1 OO ラッ ンー 
き の 音 で 異常 で は あり ませ ん 。 IG-A100 (10 枚 入り ) ※6 IZ-FA100 1.100 円 地 
@ こ れ ら の 商品 は 、 安 定 し て 高 濃度 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 放出 する た め に 定期 的 に プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 ユニ ッ ト の 交換 が 必要 で す 。 劉 お 使い の 運転 モー ド に 関係 な く 総 運転 時 間 約 17.500 時 間 (1 日 24 時 間 連 


続 し て 運転 し た 場合 、 約 2 年 ) 経 過 する と 、 本 体 の ラン プ が 点 減 し 交換 時 期 を お 知ら せ し ます 。 約 19.000 時 間 ( 約 2 年 2 ヶ月 ) 経 過す る と IG-NX15/NM1S は 全て の 運転 を 停止 、IG-LTA2O0 は プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン の 放出 が 停 


止 し ます 。 鍛 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 機 の 近く で は 、 フ ッ 素 樹 
詳し く は 取扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 
※1 1 日 平均 2.5L の 水 を 使用 し た 場合 ( 総 使用 量 900L) が 交 


換 の 目安 で す 。 水 質 、 使 用 


脂 や シリ コー ン を 配合 し た 化粧 品 な ど は 使わ な いで くだ さい 。 本 体 


環境 に よっ て は 交換 時 期 が 早く な る こ 


MFDK1S は 1 日 24 時 間 ) 使 用 し た 場合 の 交換 の 目安 で す 。 使 


る フィ ルター で す 。 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) と は 異な り ま す 。※4 交換 の 目安 : 日 本 電 
交換 時 期 は 異な り ま す 。) ※5 付属 の デス クト ッ プ ルー バー は 、 適 応 機種 の み で ご 使 


状況 や 洗い 方 に よっ て は 、 寿 命 が 短く な る こと が あり ます 。 ※3 約 
機工 業 会 規格 (JEM1467) を 準 


内 部 に フッ 素 樹 


し た 自社 基準 。』 


員 や シリ コー ン が 付着 し 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン が 発 4 


と が あり ます 。※2 定格 加湿 能力 に 対し 、 加 湿 能 力 が 50% に 落ち る まで の 期間 。 1 
10um( ス ギ 花 粉 の 大 きき : 約 30um) 以上 の 「 花 粉 ] や 「 ホ コリ 」 な ど を 約 80% (当社 調べ ) 捕 集 す 
内 で 1 日 に タバ コ 2 本 ( 約 6 ヶ 月 ) 一 1 本 ( 約 1 年 ) 吸 っ た 
くだ さい 。 ※6 1IG-B100/C100 に も 装着 で きま す が 、 装 着 し な い 場合 に 比べ て 風量 や イオ ン 濃度 は 低下 し ます 。 


合 。 ( 使 


E し な く な る こと が あり ます 。 


日 8 時 間 (IZ- 


環境 に より 、 


に こ = < 詩 < 人 と 社会 と 技 尊 の 吾 和 一 般 社団 法人 

の 12 ル 当 全 欄 っ 本 議 | 月 19 日 は 空気 清浄 機 の 日 (三條 MM 日 本 電機 工業 会 
一 般 社 団 法人 日 本 電機 工業 会 で は 、 空 気 清浄 機 清浄 時 間 と は @ 適用 床 面積 (目安 ) と は ⑥@ フィ ルター 交換 の 目安 

験 方 法 、 検 査 方 法 を 細か く 定め た 8 畳 相当 の お 部 屋 ※ で 規定 の 粉 じ 規定 の 粉じん 濃度 の 汚れ を 30 分 で 集 じん 能力 と し て は 、 空 気 を 清浄 する 時 間 が 
「JEM1467= 日 本 電機 工業 会 規格 ・ 家 庭 用 空 ん 濃度 の 汚れ が 基準 値 以下 に な る 清浄 で きる お 部 屋 ※ の 広 さ を 表し て 初期 の 2 倍 以上 に な る まで 、 脱 臭 能力 と し て 
気 清浄 機 の 基準 ] を 制定 し 、 公 平 で 統一 され た 情 まで の 時 間 を 表し て いま す 。 いま す 。 は 、 に お い の 除 去 率 が 半分 に な る まで を 目安 
報 を 提供 し て いま す 。 (※ 天 井 の 高き 2.4m で 算出 ) と し て いま す 。 

画商 品 ご 理解 の た め に @ 本 カタ ログ に 掲載 の 商品 は 日 本 国内 仕様 で す 。 海 外 で は 使用 で きま せん 。 


電気 代 に つい て 旬 電 力 料金 目安 単価 は 27F 
還 LED 照 明 に つい て @QLED 光 源 に は バラ ツキ が ある た め 、 同 一 


画 フ ィ ル ター 寿命 に つい て 倫 本 カタ ログ に 掲載 され た フィ ルター 寿命 は 、 目 安 と し て 記載 
/kWh( 税 込 ) [2014 年 4 月 改訂 ] (家電 


換 を お すす めし ます 。 欠 調 光 機 能 が 付い た 壁 ス イッ チ の 場合 、 使 用 
還 商 品 の ご 使用 に つい て @ 医 療 
油 ・ ガ ス 器 具 な ど 燃 焼 に 伴う 一 酸 1 
画 冷 媒 に 関す る ご 注意 @ 家 庭 
は 、 冷 媒 フ ロン 類 の 適切 な 処 


グ に 掲載 され た 機種 の 中 で 、 品 切 
で す 。 @ReadSpeaker 


具 で は あり ませ ん 。 朝 工 場 な どの 特殊 
L 炭 素 な ど は 除去 で きま せん の で 石油 暖房 機 な どの ご 使 


し て いま す 。 お 部 
公 取 協 調べ ) で 算 


H し て いま す 。 坦 使 


屋 全体 の ニオ イ 成 分 を 集め る 機器 で す の で 、 使 


上 フィ ルター 自身 が 数 ヶ月 程 


で きま せん の で 、 一 般 の 入 / 切 スイ ッ チ に 交換 し て くだ さい 。 


途 に は ご 使 


し な いで くだ さい 。 倫 微 量 の オゾン が 発生 し ます が 、 礎 林 な どの 自然 界 に 存在 する の と 同 程度 の 量 で 、 健 


する 時 期 、 部 


屋 な どの 諸 条 件 に よる 変動 が あり ます 。 
有名 商品 で も 商品 ご と に 発光 色 、 明 る さ が 異 な る 場合 が あり ます 。 旬 設置 し て 8 一 10 年 経つ と 、 外 観 に 異常 が な く て も 内 部 に 劣化 が 進行 し て いま す 。 点検 ・ 交 


時 は 適度 な 換気 が 必要 で す 。 倫 空 気 清浄 機 ・ イ オン 発生 機 の 補修 用 性 能 部 品 の 保有 期間 は 製品 の 製造 打ち 切り 後 約 6 年 で す 。 
除 加湿 空気 清浄 機 ( コ ンプ レッ サー 方 式 ) に は 最大 で CO (温暖 化 ガ ス ) 101kg に 相当 する フロ ン 類 (HFC134a) が 封入 され て いま す 。 地 球 温暖 化 防止 の た め 、 修 理 ・ 廃 棄 な ど に あたっ て 
軒 が 必要 で す 。 お 住ま い の 地域 の 方 法 に 従い 廃棄 し て くだ さい 。 フ ロン 類 に 関す る お 問い 合わ せ は お 客 様 ご 相談 窓口 まで お 願い し ます 。 
較 カ タロ グ に つい て の ご 注意 念 製品 改良 の た め 、 仕 様 や 外観 の 一 部 を 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。 ま た 、 本 カタ ログ の 商品 の 色調 は 印刷 の た め 実 物 と は 異な る 場合 も あり ます の で あら か じ め ご 了承 くだ さい 。 旬 本 カタ ロ 
れ に な る も の も あり ます の で 、 販 売店 に お 確か めのう え 、 お 選び くだ さい 。 乾 AloT は シャ ー プ 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。@COCORO HOME、COCORO AIR は シャ ー プ 株 式 会 社 の 登録 商標 
は 、ReadSpeaker Holding B.V. の 商標 で す 。 


ご ぐ QR コ ー ド か ら 誘 導 さ れる サイ ト に つい て の ご 注意 > 但 当 サイ ト 及 び 動 画 の 視聴 は 無料 で す が 、 通 信 料 金 は お 客 様 の ご 負担 と な り ます 。 鎧 QR コー ド は 株 式 会 社 デ ン ソ ー ウ ェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 


度 で 臭い を 発生 する こと が あり ます 。 


康 に 支障 は あり ませ ん 。 旬 石 


プラ ズ マ クラ スタ ー ロ ゴ お よび プラ ズ マ クラ スタ ー、 
Plasmacluster は シャ ー プ 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 


人 A 


安全 に 関す る 
= 
= 注意 


お 使い くだ さい 。 


@ ご 使用 の 前 に 「 取 扱 説明 書 ] を よく お 読み の うえ 、 正 し く 
人 @ 燃 焼 器具 と 併用 し て 使用 する 場合 は 、 
換気 を し て くだ さい 。 一 酸化 炭素 中 毒 を お こす こと が あり ます 。 


「 取 扱 説明 書 ] は 、 シ ャ ー プ の ホー ムペ ー ジ で ご 


覧 に な れ ま す 。 


https://jp.Sharp/support/air_purifier 


https://jp.Sharp/support/pcig/ 


長年 ご 使用 の 場合 は 商品 の 点検 を ! こん な 症状 は あり ませ ん か ? 
⑯ ス イッ チ を 入れ て も 動か な いと き が ある 。 旬 電源 コー ド や プラ グ 、 器 体 が 異常 に 熱く な る 。 倫 コ ー ド を 折り 曲げ る 
と 通電 し た り 、 し な か っ た りす る 。 欠 自 動 的 に 切れ る は ず な の に 切れ な い 時 が ある 。 乾い つも と 違っ て 温度 が 異常 
に 高く な っ た り 、 こ げ く さい 臭い が する 。 博 本 体 ケ ー ス が 変形 し て いる 。@ モ ー タ ー の 回 転 が 止 まっ た り 、 遅 か っ た り 
不 規 則 な 時 が ある 。@ そ の 他 の 異常 や 故障 が ある 。 


故障 や 事故 防止 の た め 、 ス イッ チ を 切り 、 電 
源 プ ラグ を コン セン ト か ら 抜き 、 必 ず 販 売店 
に 点検 を ご 依頼 くだ さい 。 な お 、 点 検 ・ 修 理 
に 要する 費用 は 、 販 売店 に ご 相談 くだ さい 。 


所 定 の 事項 を 記入 し た 「 保 
け と りく だ さい 。 


表示 され て いる か お 確か めく 


ご 愛用 家電 の e* 
登録 で も っ と 


便利 に 快適 に 


人 に 寄り 添う 、 シャ ー プ の 会 員 サ ービス 


COCORO MEMBERS 


田 [ オ ー プ ン 価 格 ] の 商品 は 、 希 望 小売 価格 を 定め て お り ま せん 。 価 格 に つい て は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 較 こ の カタ ログ に つい て の お 問い 合わ せ は 、 お 近く の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 も し 、 販 売店 で お 分 か り に な ら な いと き は 、 下 記 に アク セス くだ さい 。 


固 終 回 
今 す < ぞ 登録 ) https://cocoromembers.jp.sharp/ 2 


@ ご 購入 の 際 は 、 購 入 年 月 日 ・ 販 売店 名 な ど 


証書 ] を 必ず お 受 


人 製造 番号 は 、 安 全 確保 上 重要 な も の で す 。 
お 買い 上 げ の 際 は 、 商 品 本 体 


製造 番号 が 
だ さい 。 


$$ COcORO STORE 


シャ ー プ の 
オン ライ ンス ト ア 


ロロ 較 スマ ー ト フォ ン 
ME JoYGk2Texi 


いた だ け ま す 


ご 質問 、 お 困り ご と は 、 気 軽 に アク セス 。 し っ か り ア シス ト ! 
SHARP オン ライ ン サ ボ ポ ボート 
https:// jp.sharp/support/ 


固定 電話 


@ お 客 様 ご 相談 窓 


携帯 電話 か ら は 
ナビ ダイ ヤル 


ロ 
str EI 0120-078-178 
0570-550-449 


※ フ リー ダイ ヤル ・ ナ ビ ダ イ ヤル を ご 利用 いた だ け な い 場合 は 、050-3852-5405 


〈 受 付 時 間 ) (年 末年 始 を 除く ) 
〇 月 曜日 ~ 土 曜日 : 午 前 9 時 一 午後 6 時 
日曜 日 ・ 祝 日: 午前 9 時 一 午後 5 時 


シャ ー プ 株 式 会 社 


本 社 〒590- 8522 回 (回 
大 孤 誰 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 | 本 
https://jp.sharp/ 『 
この カタ ログ の 内 容 は 

ら 02 ら 年 3 月 現在 の も の で す 。 
H.180 | KC2203P 


適正 な 表示 を 
推進 し て いま す 


⑤ ゅ 


表示 を 正しく 


家電 公 取 協 会 貞 


FSC® C020779 


に ルン ル .< 
責任 ある 木質 資源 を 
使用 し た 紙 


る この カタ ログ は 環境 に 配 
る この カタ ログ は 環境 に 配 


慮 し た FSC" 認 証紙 を 使用 し て いま す 。 
慮 し た 植物 油 イ ン キ を 使用 し て いま す 。 


画 お 求め は 信用 と 技術 を 誇る 当店 で 画 ア フタ ー サ ービス の お 申し 込み は お 買い 上 げ の 店 へ 


VEGETABLE 
GIL INK 


